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Una grande banca transalpina come 
capofila. Offerte anche dall'Inghilterra 


Pool italo-francese 
prontoa investire 
suPorto Vecchio 


ROMA «Sul caso Unipol il Gip Forleo 
fermano nelle loro memorie difens 
presentate oggi alla Giunta per le autorizzazioni a 

rocedere della Camera, il segretario dei Ds Piero 

‘assino e il vicepremier e ministro degli Esteri Mas- 
simo D'Alema. Îl Gip di Milano chiede di utilizzare 
alcune intercettazioni telefoniche nell'ambito dell'in- 
chiesta sulle scalate bancarie dell'estate 2006. Intan- 
to riesplode il caso Rai: il Tesoro designa Fabiano Fa- 
biani quale successore di Angelo Maria Petroni nel 


Generali pronte a crescere 
oltre il 5% in Intesa-Sanpaolo 


MILANO Generali pensa di aumentare la sua quota 
del 5% in Intesa-Sanpaolo: l'auspicio è stato avan- 


cosa notissima, 
a attuale, ma 
luce qualcosa di 


1 "Grillo day" ha confermato w 
la distanza dei cittadini dall 
ha portato al tempo stesso al 


UCCELLI IV - IL 9° LIBRO + DVD 


zato dallo stesso presidente Antoine Bernheim. Cda e la Cdl subito insorge proponendo di attuare | inatteso. Ha visto infatti l'aprirsi di una breccia nell' ‘A RICHIESTA CON 
uno sciopero del canone. onnipotente dominio della televisione. IL PICCOLO 
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Il vertice tra i premier a Lubiana centrato su energia e cooperazione: «Nella Ue deve entrare tutta l’ex Jugoslavia» 


Prodi-Jansa, intesa su elettrodotto e gas 


Sì alla linea elettrica Italia-Slovenia e al rigassificatore a Trieste: «Trasparenza sui progetti» 


Almunia rilancia l'allarme: crescita a rischio, potremmo abbassare le stime 


MUTUI E SPESA PUBBLICA 


LA SFIDA 
DEL RIGORE 


di Franco A. Grass 


li economisti, come 
ogni comune morta- 
le, dono del do- 


no le loro 
analisi sulle conseguenze 
future di determinati acca- 
dimenti sono sempre piene 
di riserve e condizionali 
Hanno, per altro, messo a 
punto una tecnica -quella 
degli scenari alternativi- 
che consente loro di imma- 
ginare quello che potrebbe 
accadere senza assumersi 
troppe responsabilità. È 
quindi, di grande interesse 
quando un gruppo di loro 
ha il coraggio non solo di 
formulare gli scen 
potrebbero verifi 
effetto della cri 
ria, che ha 
dai primi ma 

menti di rate di mutui per 
l'acquisto di abitazioni irre- 
sponsabilmente 

ma di attribuire anche del 
obabilità al lc 
ro effettivo verificarsi. Nel 
caso specifico si tratta dell' 
Economist Intelligence 


Unit (EIU) che ha redatto 
tre possibili scenari dall'an- 
no corrente al 2009. 
L'ipotesi di partenza è 
che, come ormai da tutti ri- 


centi avvenimenti possano 
provocare danni alle econo- 
mie dei singoli Paesi e a 
quella mondiale nel suo 
complesso. 


@ Nello Sport 


gue a pagina 2 
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ALLA BARCOLANA ARRIVANO — 
LE SUPERBARGH 


Vremec: «Valuteremo, 
manon c'è solo malumore, 
qui è già vero malessere» 


TRIESTE La giunta comunale 
ha approvato la proposta 
dell'assessore al Decentra- 
mento Paolo Rovis di una 
modifica del regolamento 
per le circoscrizioni che por- 
ti a unificare Altipiano Est 
(Opicina) con Alti 

Ovest (Prosecco). Ma il Car- 
avanti comunque 
strada del desiderio di si 
cessione. «Ne prendiamo at- 
to, valuteremo - afferma 
Vremec, uno degli “autono- 
misti” - ma qui tra la gente 
non c'è solo malumore, c'è 
malcontento». E ieri sera 
prima riunione ufficiale a 
Banne (Conconello aggrega- 
ta) allo scopo di eleggere il 
comitato referendario. 


@ A pagina 18 
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«Secessione» del Carso: ARA Ja proposta Rovis per un'unica circoscrizione. A Banne ieri la prima riunione per eleggere il comitato 


Il Comune: via libera all'unione Opicina-Prosecco 


Dall'inviato — 
Mauro Manzin 


BRDO PRI KRANUU Italia e Slove- 
nia devono fare sistema nei 
settori strategici quali ener- 
gia, portualità e infrastrut- 
ture. Lo hanno deciso nel 
vertice bilaterale i premier 
Prodi e Janza, i quali han- 
che auspicato che tut- 
ta l'ex Juogoslavia entri 
nell'Ue che, con Almunia, 
avverte: la crisi Usa si ri 
flette cita euro- 
pea, le cui stime potrebbero 
essere riviste al ribasso 


Pensioni, il bonus 
a 22.247 triestini 


di Giuliano Cazzola 
TRIESTE Sono quasi 80mila i pensio- 
nati Inps del Fvg che riceveranno 
(salvo verifica dei requisiti di reddi- 


Veduta panoramica del Porto Vecchio 
TRIESTE Porto Vecc! 


sea ia ad al 


una banca france- 
imprendito 


sstina per riqualificarla e avviarvi 
un'ampia gamma di attività, Si pro- 
spettano problemi di abbondanza sul 
più ampio fronte di ti che 


l'Autorità portuale per inse: 

ell'ambito della cosiddetta 
sportualità allargata», resi possibili 
dall'adozione della nuova variante al 


to) il bonus pensionistico, stabilito Piano regolatore. Vengono da mezza 
dall'intesa del 23 luglio. Europa : 
@ Segue a pagina 6 @ Silvio Maranzana « pagina 17 


Lingua a scuola, rilanciata l'idea della consultazione popolare. Oggi a Udine l'appello dei friulanisti 


An e Maran: friulano, serve il referendum 


UDINE Il gruppo ci 
An e il deput 
ran rilan 


sto ci batteremo per arri 
re al referendum abrogati 
vo». L'inedito asse dest 
nistra contesta alcuni pun- 
ti chiave del testo di legge 
uscito giovedì dalla commi 
sione: silenzio-assei 
veicolare della lingua, cbbli- 
go del bilinguismo negli at- 
ti pubblici e nella cartelloni- 
stica. In un a riunione, pre- 


sente il natore Giovanni 
Collino, ì consiglieri di An 
Ciriani, Ciani, Dre 


atale, hanno 
erti friulanisti», 


quelli 


RT 


dando 


che re deranno 


l Friuli e 


4 tre a 
re sulle amministrazioni lo- 
cali «i costi aggiuntivi di 
una burocrazia bilingue a 
forte io di costituziona- 
lità» Sono dunque due i 
passaggi che, secondo An, 
vanno cambiati nella legge. 
Il primo è quello legato al- 
l'introduzione del friulano 
nella pubblica amministra- 

«condo nodo è il si- 

È assurdo 

Ciani - che i genitori 

debbano comunicare una 
non volontà» 


teria re; 
dati 


Ifiniani: legge inutile, costi altissimi, Il ds: no al silenzio assenso 


Segreteria Pd: firme già raccolte 
da Zvech, Moretton e Russo 


TRIESTE Partito democratico: domani è l'ultimo giorno 
utile per la presentazione delle candidature alla segre- 
ionale. Zvech, Moretton e Russo, i tre cand 
icialmente in campo, hanno superato la soglia 
minima delle 1.000 sottoscrizioni di lista, e proprio ie- 
ri il quarto uomo, il terzo della Margherita, ha sciolto 
le riserve, L'avvocato udinese ed ex 
luogo friulano Enzo Barazza ha infatti deciso di scen- 
dere in campo. La candidatura di Barazza, che 
rà i «bindiani» udinesi, non è però ancora uffici 


co del capo- 
ide- 


@ A pagina 8 
Marco Ballico 
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@ Ciro Esposito a pagina 9 


Spuntano sette nuove 
ville sulla Costiera: 
il quartiere è contrario 


TRIESTE Sette unità immobiliari per resi- 
denze a uso turistico sorgeranno in un 
tratto sottostante la strada statale n. 
14, non distante da una nota trattoria 
vicina a una vecchia casa cantoniera, 
non 

troppo 
lontano 
dalla 


Paperinik 


pi Gri- 
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La circo E I 
serizio- A RICHIESTA CON 

ne ha PICCOLI 

dato il OLI € 7,90 IN PIÙ 
proprio 

parere, 


del tutto negativo, ma è atto puramen- 
te consultivo. «Il progetto andrà avanti 
perché ha già ottenuto il parere positi- 
vo dalla Commissione edilizia», spiega 
l'assessore alla Pianificazione Bucci 


@ Maurizio Lozei « pagina 21 
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Intercettazioni, la richiesta del gip alla giunta per le autorizzazioni. Il segretario della Quercia e il vicepremier attaccano 


I Ds: caso Unipol, la Forleo shaglia 


Fassino e D'Alema hanno presentato le memorie difensive alla Camera 


ROMA La richiesta da parte 
del gip Clementina Forleo di 
acquisire le intercettazioni di 
Massimo D'Alema e Piero 
Fassino nell'ambito del pro- 
cesso Unipol è «errata». Alla 
vigilia della riunione della 
giunta per le autorizzazioni 
della Camera che ha all'esa- 
me l'ordinanza del magistra- 
to di Milano relativa al pro- 
cesso Antoveneta-Unipol, la 
Quercia contrattacca. Îl vice- 
premier e il segretario dei 
ìs, infatti, depositano due 
memorie difensive nelle qua- 
li intendono smontare e «fare 
le pulci» alla richiesta della 
Forleo, e ne mettono in evi- 
denza tutti i tratti, a loro av- 


, «anoma- 
li». A partire 

dal fatto che i 

i prima due esponenti 
Oggi prima gue esponenti 
uni, d sono stati 
munione, iscritti nel re- 
decisione gistro degli in- 


la ati. del 

s giorni — Quelle del- 

fra 15 giorni od per 

il ministro de- 

gli Esteri so- 

no «asserzioni 

assolutamente stupefacenti e 

illegittime», e l'ordinanza è 

intrisa di «animosità e acri- 

monia». Mentre Fassino ritie- 

briorme» l'idea di consi- 

lo complice del crimine 

er il quale è sotto processo 

Fex numero uno di Unipol 
Giovanni Consorte. 

Memorie tutte all'attacco, 
insomma, che non potranno 
non pesare nella riunione del- 
la giunta convocata per oggi, 
con all'ordine del giorno, allo 
stato, una decina di interven- 
ti di componenti dell'organo 
parlamentare sulla questio- 
ne. Sia Fassino che D'Alema 
si rimettono alla giunta. Il vi- 
cepresidente del Consiglio si 
dice sicuro che «le considera- 
zioni svolte nella memoria sa- 
ranno valutate dalla giunta 
con attenzione e rigore». 


Il segretario dei Ds Piero Fassino e il vicepremier Massimo D'Alema 


Palazzo Chigi 
Noa rimpasti 


ROMA Non pronuncia la pa- 
rola «rimpasto», ma l'ipote- 
si del leader della Quercia, 
Piero Fassino, di un «riasse- 
stamento della squadra di 
governo» non viene conside- 
rata prioritaria da Palazzo 
Chigi, provoca la diffidenza 
della sinistra dell'Unione e 
suscita imbarazzo anche 
tra gli alleati del Pd, Il se- 
gretario Ds avanza la pro- 
posta, finora inedita, dal 
lco della festa dell'Unità 
ì Venezia. «Una qualche 
forma di riorganizzazione, 
di riassestamento della 
squadra di governo, sareb- 
be utile per un rilancio del- 
la sua azione», osserva Fas- 
sino. 


Il segretario dei Ds ribadi 
sce anche la propria estran 
tà alla vicenda. «Nella memo- 
ria - sottolinea l'ufficio stam- 
pa di via Nazionale - l'onore- 
vole Fassino ricostruisce i fat- 
ti, illustra il carattere pura- 
mente conosciti- 
vo delle sue con- 
versazioni telefo- 
niche e offre am- 
pia dimostrazio- 
ne della 

raneità a qual- 
siasi forma di ille- 
cito e della corret- 


Forza Italia dirà no, 
ma Anfavorevole 
come l’ala sinistra 


dell’Unione 


vori. «Ragionevolmente entro 
due settimane - sottolinea 
Giovanardi - la giunta per le 
autorizzazioni esprimerà la 
propria posizione, in caso con- 
trario si andrebbe oltre ogni 
limite di tempo utilizzato in 
casi come questo». Il deputa- 
to centrista puntualizza tra 
l'altro che non c'è stata «nes- 
suna fretta», visto che prima 
della pausa estiva ci sono sta- 
te sei sedute della Giunta 
compresa una, il 31 luglio, 
nella quale i relatori, Anto- 
nio Pepe (An) per Fassino ed 
Eli ‘acca (Pdci) per D'Ale- 
ma, hanno espresso il loro pa- 
rere (favorevole in entrambi i 
casi) all'autorizzazione a pro- 
cedere. 

Il centrodestra va all'attac- 
co. Eccezion fatta per Forza 
Italia, che da tempo ha fatto 
sapere che voterà no perché 

rarantismo non è a corren- 
te alterna». Un concetto riba- 
ditro ieri dall'azzurro Mauri- 
zio Paniz. Non è dello stesso 
avviso, però, Alleanza nazio- 
nale che, con Maurizio Ga- 
sparri, spiega che voterà sì e 
osserva che «al di là delle me- 
morie 0 dei ghirigori è bene 
acquisire del materiale che, 


tra l'altro è uscito già su tut- 
ti i giornal 
Dello s avviso anche 


l'ala sinistra dell' 
Unione. «Bisogna 
dire sì alla richie- 
sta della Forleo», 
è l'invito del capo 
gruppo dei Verdi 
alla Camera An- 
gelo Bonelli. In- 
somma, la riunio- 
ne della giunta di 


tezza dei suoi 
cr oggi si preannun- 
mportamenti».| cia bollente e do- 
Ada dallar mani si replica 
con la giunta per 


rie, il presidente della giunta 
Carlo Giovanardi spiega che 
una decisione per l'aula an- 
drà presa a breve dopo che, 
tra l'altro, era già slittata pri- 
ma della pausa estiva dei la- 


Il presidente della Camera interviene sul ciclone che ha provocato il V-Day del comico genovese 


Bertinotti: «Grillo riempie un vuoto» 


«Segnala la crisi sociale, non c'è salvezza senza la riforma della politica» 


ROMA «Riempie i vuoti della po- 
litica». Fausto Bertinotti inter- 
viene sul ciclone-Grillo e rico- 
nosce al comico genovese il me 
rito di segnalare la crisi socia- 
le del Paese. Per il presidente 
della Camera non c'è salvezza 
senza la «riforma della politi- 
ca» e il problema fondamenta- 
le della società contempora- 
nea resta il lavoro «degrada- 
to», un tema al quale i partiti 
non danno risposte adeguate. 
E allora ben venga anche il 
‘affa-Day». «Una vecchia re- 
gola della politica è che i vuoti 
si riempiono. Non è detto che i 
materia ‘mpiono 

iano eccellenti ma non ce la 
può prendere con chi riem- 
pie il vuoto» spiega la terza ca- 
rica dello Stato - che ha ricevu- 
to il cantante Claudio Baglio- 
ni - per la quale se la politi 
non da' risposte concrete è evi 
dente che viene vissuta come 
un «costo» e come uno spettaco- 
lo «non edificante». 

Ma che risposta dare alle mi- 
gliaia di persone che hanno af- 
follato la manifestazione di Bo- 
logna e firmato la proposta di 
legge che prevede il divieto di 


sedere in Parlamento per i con- 
dannati in via definitiva, il li- 
mite di mandato di due legisla- 
ture e il ritorno alla legge e 
torale con le preferenze? «An- 
che in questo caso la parola ri- 
toma alla politica, non ci sono 
salvatori fuori dalla politica e 
questo aumenta acutamente 
la responsabilità della politica 


Il sottosegretario Rosat 
«Attenzione a quanto 

è accaduto ma c'è il rischio 
di cadere nella demagogia» 


stessa» sottolinea Bertonotti 
per il quale il «protagonismo» 
dei comici in politica «non è 
senza precedenti in Italia e in 
Europa». 

Ad agitare i poli non è 
la manifestazione dei 50 
di Bologna ma anche le tante 
firme raccolte e le lunghe code 
chei cittadini hanno sopporta- 
to per poter aderire. 
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To ltas 30.6 2008 N° 196) 


a prima è rappresenta- 
ta dalle pe 

‘biranno 
(non ultime le banche cine- 
si) che hanno investito in ti- 
toli la cui garanzia è, par- 
zialmente o totalmente, co- 
stituita dai suddetti mutui. 
La seconda è costituita dall' 
ignoranza di chi abbia effet- 
tivamente subito perdite. 
Perché oltre ai titolì in que- 
stione, ci sono i crediti con- 
cessi dalle banche per ac- 
quistarli. La mancanza di 
fiducia reciproca ha provo- 
cato restrizioni del credito 
ed una vera e propria crisì 
di liquidità. La terza stra- 
da è il processo i 
rivalutazione dei rischi da 
parte di tutti, investitori e 
istituti di credito, che può e 
impattare in misura consi- 
stente sul valore di tutti i 
beni. Per fare un solo esem- 
pio se si pensava che i valo- 


«Bisogna capire che siamo 
di fronte ad una ribellione con- 
tro la politica che va presa sul 
serio. Non possiamo fare finta 
di niente» dice, in una intervi- 
sta a Repubblica, Rosy Bindi. 
Ma non è solo il ministro per 
la Famiglia a far scattare l’al- 
larme. Per la vicepresidente 
dei deputati dell'Ulivo, Mari- 
na Sereni «la ricetta è discuti- 
bile ma il segnale va raccolto 
mentre il ministro per lo Sv 
luppo, Pierluigi Bersani fa no- 
tare che se c'è la febbre «non sì 
può dare la colpa al termome- 
tro». Francesco Caruso, depu- 
tato no global autosospesosi 
da Rifondazione comunista do- 
po le frasi contro Biagi e Treu, 
propone a Grillo un «raduno 
intorno al Parlamento» contro 
lo sfruttamento della precarie- 
tà. Per Giovanni Russo Spena 
(Pre) molti degli obiettivi del 
«V-Day» sono assolutamente 
«condivisibili» mentre per En- 
rico Letta (DI) quello di Grillo 
è un segnale davanti al quale 
«non si possono scrollare le 
spalle». Antonio Di Pietro, da 
sempre sostenitore di una leg- 
ge che impedisca ai condanna- 


lite che su- 
tutti coloro 


in corso di 


ri degli immobili continu: 
se a crescere come 
fatto, in misura maggiore o 


la domanda di case sarà ri- 
dimensionata ed i prezzi 
scenderanno. 

Il primo degli 
EIÙ prevede che le perdite 
sui mutui immobiliari, an- {i 
che se forse maggiori di 
quelle stimate dalla Fede- 
ral Reserve, siano agevol- 
mente sopportabili. In fon- 
do rappresenterebbero una 
percentuale modestissima 
della ricchezza finanziaria 
tente. Anche la crisi di 
liquidità può essere evitata 
dal tempestivo intervento 
delle banche centrali che 
hanno già mostrato una no- 


Fausto Bertinotti 
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scenari 


del 2009. 


tevole sensibili- 
tà in materia. 
La rivalutazio- 
ne dei rischi sa- 


rotture brusche e procede- 
ranno con molta prudenza. 
In sostanza ci dovrebbe es- 
sere un rallentamento nel 
ritmo di sviluppo, ma nulla 
drammatico. 
in termini di crescita reale 
del PNL quella del mondo 
dovrebbe passare dal 5,3% 
del 2006 al 5,1% del 2007, 
al 4,8% del 2008 ed al 4,5% 


Nel secondo scenario le 
cose vanno un po' meno be- 
ne. Le banche centrali, giu- 
stamente preoccupate di 
evitare salvataggi di chi ha 


le autorizzazio el Senato 
convocata per esaminare i ca- 
si di Nicola Latorre, dei Ds, 
Luigi Grillo e Romano Comin- 
cioli, entrambi di Fi, nell'am- 
bito della stessa inchiesta. 


ti di sedere in Parlamento, 
scrive sul suo blog: «Oggi mi 
sono tolto la giacchetta da mi- 
nistro e mi sono messo qualla 
da cittadino...». 

Pier Ferdinando Casini par- 
la invece di «grande mistifica- 
zione» e assicura che «dovreb- 
bero vergognarsi anche quei 
politici che hanno mandato a 
Grillo messaggi di adesione» 
mentre Enrico Boselli (Sdi) 
chiede pubbliche scuse per le 
frasi dette a Bologna contro 
Marco Biagi. La risposta arri- 
va dal blog di Grillo: «Durante 
il V-Day a Bologna non è stata 
offesa la memoria di nessuno». 

«Credo che la politica debba 
leggere con grande attenzione 
quello che è accaduto, ma la 
mia impressione personale è 
che c'è sempre il rischio - al di 
là anche delle buone intenzio- 
ni di Beppe Grillo che ha volu- 
to dare una scossa alla politi- 
ca - che si scada nella demago- 
già» ha detto il sottosegretario 
all'Interno Ettore Rosato a 
margine dell'incontro che ha 
avuto con i prefetti del Friuli- 
Venezia Giulia in materia di 
sicurezza urbana. «Credo an- 
che che la demagogia peggiore 
è proprio quella di buttare via 
la politica: senza politica non 
c'è democrazia e quindi lo sfor- 
zo deve essere quello di miglio- 
rare la politica. E di questo la 
politica ne ha molto bisogno. 
Quindi - ha aggiunto Rosato - 
c'è bisogno di energie nuove in 
politica, di persone nuove che 
si mettano in discussione e si 
impegnino». 


LASFIDA 


Misurata 


al 3,9% 


troppo rischia- 
to, sono molto 
graduali nella 
discesa dei tas- 


consumi americani rallen- 
tano e il resto del mondo ne 
risente. Basti pensare che 
circa il 70% del commercio 
interasiatico è fatto di beni 
intermedi ed è, quindi, in- 
fluenzato dalla domanda 
americana. Ma l'Asia ha ri- 
serve e consumi ancora mol- 
to bassi che possono essere 
fatti crescere con politiche 
keynesiane. Quindi il sag- 
gio di sviluppo del mondo 
scende al 4,8% nel 2007, al 
3,7 nel 2008, ma già nel 
2009 ha una lieve ripresa 


Fabiano Fabiani manager di lungo corso è entrato nel cda Rai 


Napolitano: «Non rispondo di nomine governative» 
Rai: via Petroni, c'è Fabiani 
La Cdl: sciopero del canone 


ROMA È Fabiano Fabiani il consiglie- 
re designato dal Tesoro per sostitui- 
re nel Cda Rai Angelo Maria Petro- 
ni. La nomina di Fabiani, avvenuta 
ieri durante l'assemblea dei soci 
Rai, mette fine all’estenuante que- 
relle cominciata nel maggio scorso 
sul caso Petroni ma scatena la rea- 
zione dell'opposizione che grida al- 
l'occupazione dell'azienda, minaccia 
lo sciopero del canone e chiude ogni 
spiraglio di dialogo sulle riforme 
istituzionali. E in un crescendo di 
toni chiama in causa pesantemente 
il Capo dello Stato. Forza Italia e 
An invocano sulla questione l’inter- 
vento immediato di Giorgio Napoli- 
tano e il Quirinale è costretto a re- 
plicare: «Non rispondo di nomine go- 
vernative si ritiene che ci siano 
aspetti di illegittimità è agli organi 

izionali che occorre rivolger- 


La precisazione del Quirinale 
non placa le ire di Maurizio Gaspar- 
ri di An: troppo comoda la 
del presidente, dice il focos 
dre» delle riforma della tv. «Il Quiri 
nale inteviene spesso su delicati 
aspetti che riguardano la democra- 
zia, salvo quando gli ex compagni 
aggrediscono la Rai o la Guardia di 
finanza», aggiunge. A mettere una 
toppa sulla crisi che rischia di diven- 
tare istituzionale ci prova Sandro 
Bondi. Il coordinatore di Forza Ita- 
lia in serata rende noto di aver avu- 
to un colloquio telefonico con Napoli- 
0 per esprimergli la «forte preoc- 
cupazione per la decisione del gover- 
no». Bondi però a nome di Forza ita- 
lia ribadisce di considerare Napoli- 
tano «come supremo garante delle 
regole democratiche e del rispetto 
nei confronti dell'opposizione», 

Non bastasse su viale Mazzini in- 
combe anche l'ennesimo ricorso di 
Petroni pronto a battersi in ogni se- 
de contro la sua revoca che giudica 
illegittima. «La nomina di Fabiani è 
spoil-system fuori stagione, la nomi- 
na di un prodiano al posto del pro- 
fessor Petroni conferma che siamo 


di fronte a un'emergenza democrati 
ca», attacca Mario Landolfi, presi- 
dente della Commissione di Vigilan- 
za. «Ci riserviamo di prendere ogni 
tipo di inziative, anche le più clamo- 
rose per respingere questo atto cos 
grave», avvertono in una nota con- 
giunta coordinatore e vice di Forza 
talia, Sandro Bondi e Fabrizio Cic- 
chitto, «Attenzione perché se va 
avanti così e nessuno interviene ci 
scordiamo il dialogo e c'è da aspet- 
tarsi qualche forma di rivolta della 
gente», profetizza Bondi. 

Maurizio Gasparri propone di 
non pagare il canone del 2008. An- 
drea Ronchi portavoce di An rinca- 
ra: «Dopo il colpo di mano il dialogo 
con il centrosinistra, riforme in & 
sta, è da considerarsi chiuso» 
un'occupazione militare», dice il le 
ghista Calderoli ricordando che la 
legge prevede che la presidenza del- 
la Rai sia assegnata all'opposizione. 

Di tutt'altro tenore i commenti 
della maggioranza che plaude la 
scelta di ‘Tomaso Padon-Schioppa, 
elogiando la competenza e il pi 
gio di un manager come Fabiani, 
che proprio in Rai, nell’era di Etto- 
re Bernabei, ha cominciato la sua 
lunga carriera che lo ha portato al- 
V'Iri, a Finmeccanica e infine alla 


i non lascerà perché non 
incompatibile con.il eda Rai, In una 
lettera inviata ieri a Claudio Petruc 
cioli Fabiani ha detto di aver acce 
tato la nomina per «spirito di servi- 
zio» comunicando di rinunciare a 

ualsiasi compenso dall'azienda. 

lella maggioranza l'unica voce sto- 
nata è quella dell'Udeur che, pur ap- 
prezzando Fabiani, sottolinea che 
sono state violate le regole e chiede 
il rinnovo dell'intero eda. Per il re- 
sto il coro di consensi è unanime. 
«La nomina di Fabiani è la condizio- 
ne per ridare dig! 
al servizio pubblico», assicura il re 
sposabile dell'informazione Ds, Ro- 
berto Cuillo. 


Maria Berlinguer 


Il sindaco Cacciari non andrà nelle liste delle primarie 


Pd, malumore nelle regioni 


ROMA Scricchiolii nell'accordo tra 
Ds ed ex popolari per le segreterie 
regionali del Pd, alla vigilia dalla 
scadenza della presentazione: in di- 
verse regioni i dirigenti dei due 
partiti non hanno accettato le indi- 
cazioni delle segreterie regionali 

facendo così esplodere diversi casi. 
L'ultimo, ma solo in termini tempo- 
rali, quello del Piemonte che ha 
spinto Piero Fassino a convocare i 
dirigenti della Quercia piemonte- 
se, convincendoli ad appoggiare uf- 
ficialmente il candidato rutelliano 
Gianluca Susta. Cosa che ha fatto 
gridare allo scandalo Arturo Pari- 
si. Per Susta, di ieri prima matti- 
na, si era espresso anche il presi- 
dente del Senato Franco Marini, 
«Mi sembra troppo», ha gridato Pa- 
risi, di fronte a quello che ha bolla- 


drammatico. Un 


minore, ma quasi ovunque tense va in crisi, i crediti 
(con l'eccezione del Giappo- rà, in questo DEL RIGORE si d'interesse, bancari si restringono e 
ne ove la doppia bolla azio- scenario, molto e aiutano la ri- l'economia americana va in 
naria e immobiliare si era graduale per- duzione dei recessione nel 2008, ma si 
gonfiata e scoppiata a ca- ché tutti i soggetti coinvolti prezzi di case e azioni. La — rianima un poco l'anno sue- 
vallo tra gli anni 80 e 90), hanno interesse ad evitare disoccupazione aumenta,i cessivo. Anche i prezzi del- 


ta molto. 


L'ultimo scenario è il più 
grande 
istituto finanziario statuni- 


le materie prime crollano. 
Il petrolio scende a $ 40 a 
barile. L'economia mondia- 
le continua a crescere un 
poco ( del 2% nel 2008 e del 
2,9% nel 2009), ma quella 
americana va in recessio- 
ne. Tutti i Paesi ne risento- 
no in misura maggiore o mi- 
nore. Tra quelli europei che 
corrono i maggiori pericoli 
ci sono la Spagna ove l'edili- 
zia assorbe il 13% dei lavo- 
ratori ed i prezzi delle case 
sono molto saliti e il Regno 
Unito in cui la finanza con- 
L'Italia non è 


to come il «verticismo a cascata» 
dell'accordo che prevede l'assegna- 
zione per correnti. I mal di pancia 
comunque sono a macchia di leo- 
pardo in diverse regioni: i popolari 
del Lazio, nel pomeriggio, hanno 
minacciato di presentare un pro- 
prio candidato alternativo a Nicola 
Zingaretti, il ‘etario romano dei 
Ds; questi poi dovrebbe comunque 
scontrarsi con Amedeo Piva, schie- 
rato però con Enrico Letta a livello 
nazionale. Altra grana in Liguria: 
il patto Ds-popolari si è chiuso sul 
nome del diessino Mario Tullo. Ma 
juesto ha scontentato del tutto 
berto Dini e Rinnovamento ita- 
liano, che puntava a Rosario Mon- 
teleone, che è segretario dei DI ligu- 
ri. Massimo Cacciari infine non an- 
drà in lista per le primarie 


menzionata tra questi! 
Si è detto che coraggiosa- 
mente EIU attribuisce pre- 
cise probabilità ai tre scena- 
ri: 60% al primo, 30% al se- 
condo,10% al terzo. Ovvia- 
mente molto dipende da 
scelte politiche. È uscito 
giorni addietro uno studio 
di tre capaci economisti co- 
sì preoccupati che vedono 
nella destinazione a lavori 
socialmente utili, ben retri- 
buita dallo Stato, di tutti i 
disoccupati americani l'uni 
ca via di uscita dalla crisi 
che secondo loro è più gra- 
ve di quel che si pensa. Ha, 
quindi, ragione Padoa- 
Schioppa quando ci chiede 
di rimettere a posto la spe- 
sa pubblica, se vogliamo af- 
frontare con capacità di rea- 
zione un futuro che non è 

del tutto sereno. 
Franco A. Grassini 
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Il vertice a Brdo pri Kranju rinsalda i rapporti fra i due Paesi. Non si è parlato della rinegoziazione degli accordi sui beni abbandonati 


Prodi: «Si all'elettrodotto fra Italia e Slovenian 


Peri rigassificatori intesa tra Roma e Lubiana: «Faremo progetti trasparenti e accettabili» 


PROGETTO 
Nuovi scenari 


L'Euroregione 
in attesa 
della Slovenia 


BRDO PRI KRANJU Non se ne è 
parlato con Prodi ma il tema 
dell'Euroregione è stato lo 
stesso trattato dal primo mi- 
nistro sloveno, Janez Jansa 
al termine del vertice bilate- 
rale con il presidente del 
Consiglio, 

«Per l'ingresso della Slove- 
nia nell'Euroregione - spiega 
il premier di Lubiana - biso- 
gnerà attendere che sia con- 
cluso il cosiddetto "Progetto 
matrioska”, ossia il processo 
di regionalizzazione della 
Slovenia». 

Il governo di Lubiana sti- 
ma ancora di dimensioni 
troppo grandi la realtà sta- 
tuale attuale per entrare a 
far parte di un’organizzazio- 
ne inter-regionale come quel- 
la dell'Euroregione. 

«Quando ci saranno le re- 
gioni (1 gennaio 2009 ndr.) 
‘avremo anche in Slovenia gli 
interlocutori validi che po- 
tranno fare il loro ingresso 
nell’Euroregione», ha conclu- 
so Jansa, 


Dall'inviato 
Mauro Manzin 


BRDO PRI KRANIU Italia e Slovenia de- 


vono fai stema ed attuarlo nella 
regione tr aliera dell'Alto 
Adriatico. È questa una delle con- 


clusioni del vertice bilaterale di ie- 
ri tra il presidente del Consiglio, 
Romano Prodi e il premier sloveno, 
Janez Jansa svoltosi a Brdo pri 
Kranju. 

Un sistema che comprende setto. 
ri strategici quali l'energia, la por- 
tualità e le infrastrutture. «Abbia- 
mo bisogno di un nuovo grande 
elettrodotto» tra Italia e Slovenia», 
ha affermato Prodi nella conferen- 
za stampa congiunta convocata al 
termine dei colloqui con il premier 
Jansa. Prodi ha osservato che, pur 
a fronte «divergenze sul tracciato 
il Friuli, è interesse comune 
dei due Paesi l'integrazione tra î 
stemi elettrici», anche sotto il profi- 
lo dei prezzi. Il presidente del Con- 
siglio ha indicato l'esempio del mer- 
cato transfrontaliero dell'energia 
già in atto tra Francia, Germania e 

enelux e ha auspicato pertanto il 
coinvolgimento dell'Austria in un 
nuovo mercato tra Italia e Slove- 
nia. Ma è necessario fare in fretta, 
avverte. L'elettrodotto r 
le opere finanziate dal programma 

peo Ten, ma per otten 
stegno di Bruxelles è indis 
le presentare il progetto entro il 
2007, quindi, insiste, «i tempi sono 
limitati» e le divergenze sul percor- 
s0 dovranno essere risolte in tempi 
brevi, 

I temi economici nell'agenda dei 
colloqui con Jansa hanno toccato 
anche altri aspetti delle relazioni 
tra i due Paesi, che tra l'altro 
no registrare, ha sottolineato Pro. 
di, una «crescita straordinaria» nel 


commercio, 
to Jansa - l'interscambio è aumen- 
tato di 5,5 miliardi di euro pari a 
un più 15%» e per facilitare questo 
yrocesso il premier ha annunciato 
l'apertura della Slovenia di un nuo- 
vo ufficio commerciale a Milano. Si 
è dunque parlato di infrastrutture 
ed in particolare del sistema por- 
tuale. Prodi ha ribadito la sua pro- 
posta di collaborazione tra Trieste 
€ Capodistria, definendo i due scali 
due banchine dello stesso porto», 
osservando che va imparata la le: 
zione di Rotterdam e Amburgo e 
quindi non ci devono essere ragioni 
perchè i Paesi che vanno dalla Sviz- 
zera all'Ungheria non si servano 
dell'Alto Adriatico, così come gli 
enormi mercati asiatici. «Sarò 0s- 
vo - ha precisato Prodi - ma 
Trieste, Capodistria, assieme a Fiu- 
me devono diventare un unico por- 
to se non non avremo lo spazio eco- 
nomico necessario affinchè un por- 
to esista». Impegno in questo sen: 
è stato altresì garantito anche da 
premier sloveno Jansa. 

Su Luka Koper, la società che 
stisce lo scalo capodistriano, e 
Intereuropa, la principale società 
di trasporti e logìstica della Slove- 
nia, hanno messo gli occhi le Deu 

Bahn (Ferrovie tedesche) cl 
mbio del pacchetto azionario 
di maggioranza sono pronte a inv 
stire nella realizzazione della trat- 
ta slovena del Corridoio 5 tra Capo- 
distria e Divaccia e al confine un- 
gherese. Ma molti osservatori in 
Slovenia fanno notare il rischio che 
così facendo la Germania veicoli 
tutta la merce a», ossia carbo- 
ne e altri elaborati industriali ver- 
so lo scalo del Litorale, riservando 
peri porti del Nord Europa le mer- 
di «pulite, quali container e altri 
prodotti finiti. Anche per questo un 


ll premier Romano Prodi e il collega sloveno Janez Jansa passano in 
rassegna il picchetto d'onore a Lubiana 


raccordo con l'Italia potrebbe forni- 
re maggiori garanzie operative. 

Italia e Slovenia sono inoltre im- 
pegnate nella futura realizzazione 
di rigassificatori, a Trieste e a Ca- 
podistria (anche se qui c'è la netta 
avversione del sindaco Popov 
ma con una comune attenzione per 
l'ambiente. «Ne abbiamo parlato - 
ha riferito Prodi - e ho assicurato il 
premier che comunicheremo ogni 
dettaglio del progetto in maniera 


analitica, l'Italia ha necessità di 
questo rigassificatore» e, conclude, 
lo faremo în «trasparenza» per ogni 
passaggio esecutivo. «Sono sicuro - 
gli ha fatto eco Jansa - che così ope- 
rando renderemo il progetto accet- 
tabile 

Esaminate anche le opportunità 
peri gruppi italiani in vista di nuo- 
vi possibili investimenti diretti nel 
Paese, ha precisato Prodi - 
sono a tutt'oggi troppo lacunosi», Il 


presidente del Consiglio ha citato 
in particolare gli esempi di Finmeo- 
canica e di Autostrade per la quale 
potrebbero aprirsi opportunità per 
quanto riguarda la diffusione dell' 
automazione della riscossione dei 
pedaggi. 

Ampio spazio è stato concesso an- 
che ai temi delle minoranze, quella 
slovena in Italia e quella italiana 
in Slovenia. Prodi ha definito le mi- 
noranze «un patrimonio di risorse 
da valorizzare e non disperdere 
con lospirito di cooperazione nel co- 
mune destino europeo». Jansa ha 
ringraziato il presidente del Consi 
glio per l'attuazione della legge di 
tutela globale della minoranza slo- 
vena € ha altresì annunciato che 
nel processo di regionalizzazione in 
corso nel Pa sarà garantita la 
rappresentatività della minoranza 
italiana e nelle nuove istituzioni lo- 
cali saranno attuati tutti i principi 
di tutela» 

Non si è parlato invece di una ri- 
negoziazione degli Accordi di Ro- 
ma relativi all'indennizzo per i be- 
ni abbandonati dagli esuli nel dopo- 
guerra. E l'Italia, per ora, non 
nessuna intenzione di prelevare 

anto già versato (70 milioni di 
dollari) dalla Slovenia su un conto 
fiduciario presso la Dresdner Bank 
di Lussemburgo per quanto riguar: 
da i 110 milioni di dollari allora 
pattuiti con la Repubblica federati- 
va socialista di Jugoslavia. «Su Osi- 

0 - ha detto Prodi - c'è la commis- 
sione mista che lavora e mi auguro 
che si elaborino proposte che diano 
significato allo spirito di collabora- 

one tra Italia e Slovenia». «Noi ab- 
biamo fatto quello che dovevamo - 
ha precisato invece Jansa - e dopo 

ver versato la somma sul conto 
,ssemburghese per noi il proble- 
ma è chiuso e attualmente non ci 
sono situazioni nuove a riguardo». 


Durante la conferenza stampa congiunta i due capi di governo sottolineano la nuova sinergia bilaterale tesa a risolvere i problemi dell’area aiutando anche Croazia e Serbia 


«Devono entrare in Europa tutti i Paesi della ex Jugoslavia» 


BRDO PRI KRANJU «Non possi: 


mo pensare di risolvere i naio dell'anno prossimo as- come presidente della Com: che uno Stato necentrato Prodi sul 

problemi dell'area jugosla- non è sola: su questo si gi- sumerà la presidenza di missione europea - ribadi- nell'Unione ne prenda la zionale europeo. «A tale 

va senza che la Serbia ab. ca la natura dell: turno dell'Ue. «La Slovenia Prodi - per l'ingresso perché così la posito - precisa il presiden- 
bia un suo ruolo nell'Ue». È Unione e - spiega - sosterrà il cammi- della Slovenia nell'Ue, che Ventisette diven- te del Consiglio 

quanto ribadisce il pr ma, sottoline no della Serbia verso l'Ue, peraltro è avvenuto senza ti anche formale». «Da par- Slovenia considerano 
dente del Consiglio Boma- italiano, nello spirito del traumi, così ora mi sto bat- te nostra - annuncia il pre- molta attenzione il tentati- 


no Prodi nella conferenz 
stampa con il premier slove- 
no Janez Jansa, al termine 
della sua visita di due gior- Pi 
ni in Slovenia e del summit 
bilaterale a cui ha preso 
parte anche il ministri 
gli Esteri sloveno, Dimi 


tui 


sta economico alla Serbia 
Dobbiamo dimostrarle che 


un problema molto duro e 
complicato, rispetto al qua- 
le la solida; 
pa deve esprimersi con in- 
ligenza. 
ta di tutti i Paesi della ex 
Jugoslavia nell'Ue, che è 
l'unico modo per risolvi 


loni 


dell'Euro- 


"erto per l'entra- 


i problemi, ci vuole di che 


mier sloveno, che dal gen- 


quel Paese de 
però senza che la stessa sia 
collegata al 
status del Kosov: 
dove sia Ital: 
hanno schi 
dati, E per il qual 
ansa puntano mol- 


processo di 
lesione di 
e Av 


L'ad tendo per ui 
sione anche del 
Adesione che 
anche i 
rietà della mina 
na in Istria che 


enire 


problema dello 
Kosovo 

ja che Slovenia 
ati i propri sol- 
fe sta Pro 


a 


hengen tri 


Rupel. Secondo Prodi, «biso- tempo, forse molto. Ma to alla fase negoziale in cor- 

gna far presto. Bisogna di- quello è l'obiettivo che dob- so. Una fase difficile, l'han 

mostrare immediatamente biamo perseguire Un no definita i due premier, licabile. 
attenzione dal punto di vi- obiettivo condiviso dal pre- ma l’unica percorribile. Personalme! 


"Più prezzo del quofiiano. 
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Come mi sono battuto, 


oblemi dell’uni! 


rantita nella più ampi 
a comunitaria e il confine 


zia non costituirebbe 
più una sorta di muro inva: 


nea Prodi - sono contento 


vo di 


ipida ade- 
Ila Croazia» 
risolverebbe 


med 


dente del Consiglio - met- 
teremo a disposizione un al- 
to funzionario pei 

porti il duro l: 
tende 


hé sup- 
che at- mente discostare» 


oranza itali Lubiana a 
verrebbe ga- 


otti- 


a qui a Brdo pri 

Kranju è nata una nuova si- nia 

a energia bilaterale con la fi- mar 
ità di rafforzare lo spiri- 

to di cooperazione e coesio 

ne all'interno dell'Ue. E Consiglio gli sfor 

che l'intesa ci sia lo confer- 


tenziose 


‘a Slover 


inte - sottoli- 


Google Desktop, da Google Picasa a Google Scholar. Informatica facile: 


mano anche le parole di 
7 ato costitu: 


Italia e 


ione tedesco 
per entrambe le par- 
ti, non ci si deve assoluta. 


Prodi, Jansa e Rupel han- 
no anche discusso del coi 
Slovi 
Croazia sui confini 
timi nel golfo di Pi 
no. Il premier sloveno ha il- 
lustrato al presidente del 
di Lubia- 
na per giungere a una solu- 


INFORMATICA FACILE 
...E SEI DI NUOVO OPERATIVO. 


Torna a grande richiesta “Informatica facile”. 6 nuovi volumi per imparare a sfruttare le nuove potenzialità 


29 settembre: 


zione negoziata, senz: 
rere all'arbitrato int 
zio 


ricor 


pro- 


spiegato che per la Slov 
nia il punto di partenza ri 
sta l'accordo Drnovsek-Re 
can del 2001, accordo però 
mai ratificato dal Pa 
mento croato. «Abbiamo ot- 
tenuto - rileva Jansa - il so- 
stegno del presidente Prodi 
per giungere a una soluzio- 

alistica del contenzio- 
In altri termini, sì alla 
mediazione no all’arbitre 
to. Roma, dunque, anche 
questo delicato tema è vici- 
na a Lubiana 


con 


m. manz. 


vol. 1 GOOGLE 
: vol. 2 WIKIPEDIA 


REAZIONI 
L'Unione degli istriani 


«Mai profughi 
attendono 
ancora giustizia» 


TRIESTE Le affermazioni di 
ieri del presidente di 
Consiglio, Romano Prod: 
a Caporetto, in Sloveni 
secondo cui con la sua vi: 

a e l'Europa unita ven- 
zono cancellati venti seco- 
î di tragedie, «sono vergo- 
gnose»: lo 
una nota, il pre 
dell'Unione degli istriani, 
Massimiliano Lacota. 

Nulla di più falso e 
vergognoso - afferma La- 
cota - Prodi dovrebbe sa- 
perlo, da ex presidente 
della Commissione euro- 
pea, che ci sono oltre ven- 
ti milioni di profughi eu- 
ropei, cittadini dell'Unio- 
ne Europea, che attendo- 
no giustizia)». 

în particolare, l'Unio- 

degli istriani non ha 


ui ufficiali, «della scomo- 
da questione dei beni ab- 
bandonati nei comuni co- 
stieri di Capodistria, Iso- 
la e Pirano da oltre 
25.000 cittadini italian 
costretti all'esilio dal Me- 
morandum di Londra del 
1954 e che non hanno an- 
cora avuto nulla di ritor- 
no, nè tanto meno alcun 
risarcimento». Secondo 
l'impegno preso 
i di varare un 
legge permanente che fi 
nanzi l'attività della c 
munità italiana in Slov 
nia, dimostra che, «come 
previsto, la parola d'ordi- 
ne è business e basta 
Credo che la nostra gen- 
te, tutta avrà finalmente 
capito la politica che l'1 
lia continua, con insolit 
coerenza, a persegui 
sulla nostra pelle, e cic 
l'accrescimento econom 
co, schiacciando e demo- 
lendo tutto ciò che non è 
funzionale. Ed un 
mera comunità 
oltre confine è, 
mente, molto funzior 
agli affari che l'Italia cre- 
de di poter fare, ma an- 
cor più alla Slovenia che 
sfrutterà appieno queste 
opportunità. 


del proprio computer: dai motori di ricerca ai blog, da Windows Vista a Wikipedia, una serie di guide agili 
e chiare, corredate da illustrazioni a colori. Con la prima uscita, “Google”, tutti i trucchi del motore di 
ricerca più famoso al mondo. In più, una guida all'uso dei servizi a esso collegati: da Google Earth a 


per essere subito operativi. 


vol. 3 IL MIO PRIMO BLOG 


6 ottobre: vol. 4 WINDOWS VISTA 
13 ottobre: vol. 5 WORD 2007 
20 ottobre: vol. 6 EXCEL 2007 


DA SABATO 15 SETTEMBRE IL 1° VOLUME “GOOGLE” 


A SOLI € 3,90 IN PIÙ con IL PICCOLO 
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Allerta anche per il Giappone. L'Fmi taglia le previsioni di crescita per gli Usa e per l'Europa. Rallenta il Pil italiano 


Crisi mutui, frena l'economia mondiale 


Nuovo allarme del Commissario Ue Almunia: «Rischi aumentati per l'Eurozona» 


MILANO Il Fondo monetario rivede a ribasso 
le stime di crescita per il 2008. Il Giappone 
si vede, in lontananza, la recessione. Negli 
Usa c'è ancora pessimismo per i mutui sub- 
prime. Davanti a questo scenario, sembra 
ovvio, le Borse non riescono a riprendersi. 
leri i listini europei hanno provato a rialza- 
re la testa, dopo la pessima giornata di ve: 
nerdì scorso, ma gli acquisti sono durati 
una manciata di ore. Nel primo pomeriggio, 
all'apertura di Wall Street, gli operatori 
hanno capito che i problemi sono ancora 
molto lontani dalla soluzione. Gli indici 
Usa, che hanno aperto in terreno positivo, 
hanno ben presto cambiato rotta (a due ore 
dalla chiusura, Dow Jones a -0,12%, Na- 
sdaq a -0,54% e S&P500 a -0,56%) e l'Euro- 
pa (dove ì guadagni erano discreti) ha fatto 
altrettanto. Londra cede lo 0,92%, Parigi lo 


trimestre (aprile, maggio e giugno) del 
2007. I dati vengono messi a confronto con 
quelli dell’analogo periodo dell'anno scorso 
e con quelli forniti dalle altre economie eu- 
ee. În Italia, nel secondo trimestre 2007, 
il Pil è cresciuto dell’1,8% rispetto allo stes- 
so periodo del 2006. Invece, in tutta Euro- 
pa, il prodotto interno lordo è cresciuto, in 
media, del 2,5%. Più bassa la crescita in 
Francia (+1,3%), bene la Germania (+2,5%) 
e meglio ancora il Regno Unito (+3%). Negli 
Stati Uniti la crescita è stata dell'1,9%. 

In Italia sono diminuite le esportazioni e 
dunque l'economia è stata in gran parte so- 
stenuta dalla domanda interna. A crescere 
è stato soprattutto il settore delle automobi- 
li (+9,9%) mentre hanno registrato flessioni 
gli investimenti in costruzioni e attrezzatu- 
re, Le cifre hanno subito messo in allarme 


0,80%, Francoforte lo 0,82%, Madrid le due maggiori organizzazioni di commer- 
11,06%, Zurigo lo 0,73% e Mila- cianti. 
n soltanto lo 0,23% perchè ci “Si gonferma il rallentamen: 
sono stati forti acquisti sul tito- N "i to dell'economia italiana ed i 
lo Enel. k Nel nostro Paese permanere di un differenziale 
Ti primo allarme, ieri, è venu- _Jiminuiscel'e i sviluppo tra il nostro Paese 
to dal Giappone dove l'econo. diminuisce l'export eil resto d'Europa», dicono alla 
mia ha invertito il passo e il r Confcommercio, «Il risultato - 
Pil si presenta in flessione del- Cresce il settore rosegue la nota - deriva dal- 
lo 0,3% rispetto al trimestre fe l'andamento negativo del- 
precedente. Il governo ha reso delle automobili l'export, ma anche da elementi 


noto che il prodotto interno lor- 
do è sceso dell'1,2% rispetto al- 
l'analogo periodo del 2006. Nes- 

suno, per adesso, fa drammi. «Mi aspetto 
che la ripresa continui», spiega il ministro 
delle finanze, Nukaga. Intanto l'indice 
Nikkei scende violentemente e lascia sul 
campo il 2,22%. E il crollo influenza le chiu- 
sure delle altre Borse asiatiche. 

In Europa, invece, è intervenuto il com- 
missario agli affari monetari, Joaquin Al 
munia, «La crisi dei mutui ipotecari Usa è 
seria e potrebbe avere un impatto di deciso 
rallentamento sulla crescita Usa, del mon- 
do ma anche dell'Europa», ha spiegato. 
Qualche ora dopo, da Lisbona, gli ha fatto 
eco il direttore generale del Fondo moneta- 
rio, Rodrigo Rato. 

Tl Fondo si spinge anche a stimare la cre- 
scita delle varie economie nel prossimo an- 
no. Il rialzo globale, cioè il Pil dell'intero 
pianeta, dovrebbe aumentare del 5,4%, trai- 
nato soprattutto dalle economie dei Paesi 
emergenti. Infatti la Cina dovrebbe cresce- 
re dell'11,5% e l'Europa soltanto del 2,6%. 

Anche l'economia italiana rallenta. Lo di- 
ce l'Istat che la comunicato i dati del Pil 
(prodotto interno lordo) relativi al secondo 


di sofferenza della domanda in- 
terna». Se è vero che il 60% del 
Pil italiano viene sostenuto dai 
consumi delle famiglie, la Confcommercio ri- 
leva che, al di là delle automobili, c'è stata 
contrazione di spesa in molti settori, a co- 
minciare dall’alimentare. 

La Confesercenti (più vicina alle posizio- 
ni del governo di centro-sinistra) parla di 
«allarme serio» tiene che non va trascu- 
rato il monito del commissario europeo Al- 
munia «circa i rischi di rallentamento del- 
l'economia europa nel 2008». «Dunque - di- 
ce Confesercenti - la partita si gioca adesso 
e sarà decisiva la legge finanziaria che il go- 
verno sta preparando, Bisogna intervenire 
sui sostegni alle imprese e sugli incentivi al- 
l'export». 

Dall'oppozione arrivano attacchi al gover- 
no. «I datì Istat sono una sonora bocciatura 
per l'esecutivo e smentiscono în modo cla- 
moroso quanto detto da Prodi», dice Urs 
(An). «Il governo - continua l'ex ministro 
disegna una ripresa che non c'è più 
ta soffocata da una manovra finanziaria re- 
cessiva che ha depresso l’economia e punito 
le imprese, con una stretta fiscale e burocra- 
tica senza precedenti». 
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Prime ipotesi di riorganizzazione in vista della manovra. Amato chiede più fondi per la polizia 


Ministeri, Gentiloni taglia le spese del 7% 


Trasporti: Bianchi punta a risparmiare 550 milioni di euro 


ROMA Ieri mattina, a un indi- 
rizzo di posta elettronica de- 
dicato del ministero del Te- 
soro, sono arrivati i piani 
di ristrutturazione e di «ri- 
qualificazione» (come dic 
qualcuno) della spesa dei 
vari dicasteri secondo la ri- 
chiesta di Tommaso Padoa- 
Schioppa per risparmiare 
in vista della Finanziaria. 
Niente nuove iniziative 
se non 
perture 
mandato il 
nistro più «virtuoso» è sta- 
to Paolo Gentiloni che ta- 


Tommaso Padoa-Schioppa 


un bilancio di 240, la mag- 
gior parte dei quali viene 
assorbita dalle sedi del- 
l’Ice, Istituto del commer- 
cio con l'estero. La Bonino 
vorrebbe rilanciare 
l’export, con l'occhio sui set- 
tori della moda e della mec- 
canica. Il ministro ha in 
mente una joint operation 
tra soldi pubblici e privati, 
visto che vorrebbe far paga 
re alle imprese il 50 per 
cento delle nuove iniziative 
romozionali. All’osso, per 
rr fronte a operazioni nuo- 
ve, sarebbero però richiesti 


glia con un risparmio del 7 
per cento. «Fa bene Padoa- 
Schioppa a chiedere tagli 
‘lla spesa corrente» ha ap- 
plaudito il ministro Anto- 
nio Di Pietro. E ha specifi- 
cato: «Dal primo giorno sto 
ottemperando alla richie- 
sta di buon esempio, Ho ri- 
dotto del 25 per cento i di- 
pendenti, passati da 4mila 
‘a 3mila. Ho azzerato le con- 
sulenze esterne e ho elimi- 
nato ogni spesa inutile, 
compresa la mia doppia 
scorta. Ho già consegnato il 
mio piano venerdì scorso». 


Il ministro dell’Ambien- 
te, Alfonso Pecoraro Sca- 
nio, ha sostenuto che «a 
nessun ministero è stato 
chiesto il taglio della spesa, 
ma una riqualificazion 
Alessandro Bianchi, mini 
stro dei Trasporti, ha inve- 
ce presentato un piano di 
riorganizzazione che do- 
vrebbe redistribuire al suo 
interno circa 550 milioni di 
euro. Il ministro del Com- 
mercio con l'estero, Emma 
Bonino, vorrebbe risparmia- 
re 25-30 milioni di euro su 


40 milioni di euro per 
tenziare l’attività dell’Ice 
Al ministero della Difesa 
si parla di tagliare nel set- 
tore delle intercettazioni e 
sulle auto. I tagli di bilan- 
cio preoccupano le aziende 
che lavorano con i budget 
della Difesa. Il direttore ge- 
nerale della Finmeccanica 
e presidente dell’Alenia Ae- 
ronautica, Giorgio Zappa, 
ha sostenuto ieri che il bi- 
lancio della Difesa è molto 
complesso: «Vorremmo che 
rimanesse il trend positivo 
della Finanziaria 2006». 


Il ministro Paolo Gentiloni 


Quanto alle dichiarazioni 
sulla necessità di ridurre le 
spese militari, Zappa non 
ha nascosto di considerare 
le voci «preoccupanti», ma 
di essere confindente «che 
la saggezza di questo gover- 
no trovi il modo di far qua- 
drare le carte, senza pena- 
lizzare ricerca, sviluppo e 
tecnologia». Il ministro del- 
la Giustizia, Clemente Ma- 
stella, ha chiesto un impe- 
gno di spesa di 250-300 mi- 
lioni da investire nella so- 
cietà civile, per costruire 
tribunali, carceri e rendere 


il casellario giudiziario più 
efficiente. Il ministro del 
Cesare Damiano. 
e chiesto solo che 
ttato il patto 


venga ris 
per il welfare firmato con i 
sindacati. 

Sembra che anche il mini- 
stro degli Interni, Giuliano 
Amato, abbia chiesto 500 


milioni in più per la poli- 
zia. Mentre, dalla Sanità, il 
ministro Livia Turco si sen- 
te confortata dal patto sot- 
toscritto con le Regioni 
«che ha consentito di tene- 
re sotto controllo la spe 
e tterrà all'incremento 
già deciso per il fondo sani- 
tario nazionale da 97 a 100 
miliardi. 

Il ministro della Solida- 
rietà sociale, Paolo Ferre- 
ro, ha fatto notare al mii 
stero dell'Economia di esse- 
re già in carenza di organi- 
co e ha chiesto fondi per an- 
ziani e politiche sociali. La 
Pubblica istruzione «ha già 
dato», dicono al ministero, 
con la scorsa Finanziaria è 
non c'è fondo di barile da ra- 
schiare. 


Antonella Fantò 


© INBREVE 
Sentenza della Cassazione 
Carcere ai minorenni 
accusati di cippo 


ROMA Sì al carcere per ba- 
by scippatori e la 
li di appartamento. Han- 


no scelto la linea dura i 
giudici della Corte di cas- 
sazione, quarta sezione 
penale, chiamati a deci- 
dere sul caso di Romina 
N., Una nomade mino- 
renne che nel 2006 era 
stata sorpresa a di 
in un’appartamento del- 
lai Capitale ta nani 
za, depositata ieri, ria- 
pre una questione sulla 
quale manca una pro- 
nuncia delle Sezioni uni- 
te e su cui pesano due 
orientamenti giurispru- 
denziali contrastani 
per il primo, furto e scip- 
po non rientrano nella 
sta dei reati per i quali 
la custodia cautelare è 
applicabile anche ai mi- 
norenni che, di conse- 
guenza, debbono essere 
rimessi in libertà., per il 
secondo, possono invece 
essere sottoposti a carce- 
razione preventiva i mi- 
nori che commettano tut- 
ti gli illeciti puniti con la 
reclusione non inferiore 
a nove anni e altre speci- 
fiche fattispecie di reato 
come quelle del furto in 
appartamento con effra- 
zione e del furto a strap- 
po. 


Banda sgominata in Emilia 
Volevano sequestrare 


la figlia di un manager 


REGGIO EMILIA Si chiama 
Barbara Acerbi la ragaz- 
za di 28 anni che una 
banda alordi voleva 
rapire in Emilia Roma 
gna. È la figlia di un im- 
prenditore del settore 
calcestruzzi, titolare del 
la cHe" TA dra 
gnola Emilia, nel Reggia- 
no. La sua abitazione è 
a Rio Saliceta dove, per 
15 giorni, è stata sostitu- 
ita da una donna mare- 
sciallo, fino alla cattura 
di Alberto Schettino. Du- 
rante un'intercettazione 
‘ambientale, i carabinie- 
ri hanno sentito una con- 
versazione in cui Schetti- 
no, rispondendo all'evei 
tualità che durante il bli- 
tz trovasse anche il fi- 
danzato, aveva risposi 
«A quello ci penso io 
L'idea è che lo mettesse 
con la violenza in condi- 
zione di non nuocere. 
Un particolare che con- 
ferma la superficialità 
dell'uomo ma anche la 
sua pericolosità. A tradi- 
re Schettino sarebbe sta- 
to il reggiano, poi inda- 
gato, che avrebbe rivela- 
to il progetto. L'altro in- 
dagato, mantovano, 
avrebbe invece fatto pre- 
sente che si trattava 
un progetto sbaglia! 
Gli altri due personaggi, 
le cui posizioni vengono 
passate al setaccio, 5; 
rebbero stati contattati 
per avere un ruolo nel 
juestro ma avrebbero ri- 
iutato. 


Sette indagati. Buste sottratte in altri atenei 
Bari, fino a 30mila euro 
per superare l'esame 

di ammissione a Medicina 


ROMA Fino a 30mila euro per 
superare il test di ammissio- 
ne alla facoltà di Medicina. 
Dopo le polemiche per gli er- 
rorì scoperti nei quiz del 4 e 
5 settembre in 37 atenei ita- 
liani, il ministro Mussi de- 
nuncia anche un caso di sot- 
trazione di modelli per le 
prove. E, intanto, a Bari, 
Ancona e Chieti lo scandalo 
è già scoppiato: le soluzioni 
sarebbero state fornite a 50 
candidati in tempo reale du- 
rante le preselezioni, attra- 
verso l'uso di telefonini ul- 
trapiatti nascosti nelle zone 
intime o auricolari. Sette gli 
indagati. 

Costava fino a Smila euro 
frequentare un corso di pre- 
parazione con la garanzia di 
essere «assistiti» durante il 
test di ammissione alla fa- 
coltà di Medicina e Odonto- 
iatria. Altri 30mila doveva- 
no essere versati se l'esame 
veniva superato. Ad accer- 
tarlo sono stati una ventina 
di finanzieri che a Bari si so- 
no infiltrati tra i candidati. 

L'indagine, avviata un an- 
no fa dalla Procura di Bari, 
ha portato alla scoperta di 
«un fenomeno - ha detto il 
procuratore Emilio Marza- 
no - davvero preoccupante» 
e quindi all'operazione «Ip- 
pocrate», scattata ieri con 
una serie di perquisizioni e 
sequestri anche a Chieti e 
Ancona con 7 persone inda- 
gate a vario titolo per asso- 
ciazione a delinquere finaliz- 
zata alla corruzione e alla 
truffa ai danni dello Stato. 

Tra gli indagati figurano 
un medico in pensione (orga 
nizzava il corso di prepara- 
zione al test pagato profu- 
matamente dagli studenti), 
la moglie e il figlio del medi” 
co, un docente di Chieti, un 
dirigente del Policlinico di 
Bari con il figlio studente in 
Medicina. 


Cellulari riposti perun esame 


Secondo la Procura, si 
tratterebbe di una vera e 
propria organizzazione dota- 
ta di cosiddetti «gruppi di 
ascolto» che avrebbe provve- 
duto a fornire a 50 candida- 
ti le risposte dei test nel cor- 
so dell'ultima prova di am- 
missione. Avevano fatto in 
modo di far iscrivere alla 
prova per ogni studente una 
© più persone che lo avrebbe- 
ro aiutato. Gli studenti, tut- 
ti vestiti con abiti degli stes- 
si colori, bianco e nero, per 
potersi riconoscere, si sono 
presentati alla prova con 
due telefonini, uno conse- 
gnato all'ingresso, l’altro na- 
scosto in tasca o nella bian- 
cheria intima. 

Dal mondo universitario 
e politico si chiede l’abol: 
ne dell'esame e l’annulla- 
mento delle ultime prove. E 
si annuncia già una valan- 
ga di ricorsi da parte di chi 
ha svolto regolarmente i 
test 
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Uno dei giovani ha riportato ferite al volto 
Coppia gay italiana 
aggredita a Spalato 


ZAGABRIA Una coppia di gio- 
vani gay italiani è stata ag- 
gredita ieri pomeriggio a 
Spalato, in Dalmazia, da 
un gruppo di teppisti omofo- 
bi. 

Secondo il portale d'infor- 
mazione «Glas Dalmacije», 
che riporta anche le foto 
dei ragazzi immediatamen- 
te dopo l'aggressione, i due 
sarebbero stato picchiati 
perché si tenevano per ma- 
no in pubblico, in una via 
del centro cittadino. La por- 
tavoce della polizia locale, 


1800 turisti gay, la prima 
di questo genere che abbia 
mai fatto sosta in una città 
dalmata. La «Brillance of 
the Seas» è ripartita già in 
giornata, ma sembra che al- 
cuni abitanti della città, co- 
nosciuta come uno dei ba- 
stioni del conservatorismo 
in Croazia, fossero stati in- 
fastiditi dalla presenza di 
tanti omos ali e a le 
ro deciso di fare i conti con 
la prima coppia visibile che 
avrebbero incontrato. 
Nonostante a livello isti- 


tuttavia, non ha voluto con- 
fermare questa ipotesi, nè 
rivelare l'identità dei turi- 
sti gay italiani. 

Uno dei due ha riportato 
ferite al volto ed è stato por- 
tato tempestivamente al 
Pronto soccorso. I ragazzi 
aggrediti hanno anche for- 
nito la descrizione dei teppi- 
sti, pare tutti giovani loca- 
li, e ora la polizia sporgerà 
denuncia contro ignoti 

Teri la stampa locale ha 
parlato diffusamente dell' 
arrivo a Spalato di una na- 


tuzionale in Croazia venga 
combattuta l'omofobia - nel- 
le sue manifestazioni vio- 
lente è considerata anche 
crimine motivato da odio - 
l'omosessualità è lontano 
dall'essere tollerata. Non 
sono rare le aggressioni con- 
tro gay e lo scorso luglio 
gruppi di violenti hanno 
tentato di attaccare il cor- 
teo della «Pride Parade» di 
Zagabria con lancio di bom- 
be Molotov. Nei giorni pri- 
ma e dopo la manifestazio- 
ne sono state registrate de- 


ve da crociera con circa cine di aggressioni. 
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ha provocato l'irruzio- 
E: di una folla reale 

mobilitata dal mondo 
virtuale, Lo ha sottolineato 
bene Michele Serra: un co- 
mico famoso ma isolato, 
che si è allontanato da tem 
po dalla televisione e ha fat- 
to del blog il suo primo pal- 
coscenico, ha riempito a Bo- 
logna sino all'inverosimile 
una piazza-simbolo della si- 
nistra, Piazza Maggiore, e 
ha avuto grande ascolto în 
molte altre piazze italiane. 
Inoltre in una giornata tele- 
visamente intensa -dai fu- 
nerali di Pavarotti all'ad 
densarsi di molti avveni- 
menti sportivi- Beppe Gril- 
lo è entrato di prepotenza 
nel piccolo schermo, ha im- 
posto ai suoi stessi "nemi 
ci" (mediaticamente parlan- 
do) di dargli grande spazio. 
Forse questo è l'aspetto su 
cui occorrerà riflettere me- 
glio, forse è questa la vera 
novità. 


È stato invece solo confer- 
mato il crescente rifiuto del- 
le forme attuali della politi- 
ca, e ci si chiede se il disa- 
gio e la protesta di ieri 
esprimano solo una spinta 
antipolitica o anche l'aspi- 
razione ad una rifondazio- 
ne della politica. Nella pri- 
ma direzione sembrano an- 
dare molte delle parole di 
Grillo: dichiara di voler di- 
struggere i partiti, conside- 
rati "il cancro della demo- 
erazia”, e fa davvero di ogni 
erba un fascio. Vi aggiunge 
considerevoli sciocchezze: 
ad esempio che nulla sareb- 
be cambiato in Italia dall'8 
settembre del 1943 (cioè 
dalla fuga ingloriosa dei Sa- 
voia dopo l'armistizio) all'8 
settembre del 2007. Lo stes- 
so nome dato all'iniziativa 
“vaffanculo day- alimenta 
pulsioni non nobilissime. 
Colgono purtroppo nel se- 
gno invece, pur con indebi- 
te generalizzazioni, altre 


considerazioni di Grillo: so- 
no in molti a pensare che il 
Parlamento sia diventato 
la sede principale dell'anti- 
politica, anche a prescinde- 
re dalle vicende del poco 
onorevole Cosimo Mele. Il 
clima nel Paese è tale che 
le tre proposte di Grillo, sot- 
toscritte l’altro giorno da 
300 mila cittadini, a prima 
vista appaiono assoluta 
mente giuste e condivisibi- 
li. A vederle più da vicino, 
invece, viene qualche dub- 
bio. Il limite di due legisla- 
ture per i deputati, ad 
esempio: avreste posto que- 
sto limite a De Gasperi, To- 

liatti, La Malfa, Nenni? 

vviamente no, perché il 
problema non è il limite 
temporale ma la qualità 
della politica. Certo, oggi 
non vi sono politici di quel- 
la statura, ma non ce n'è 
proprio nessuno che possa 
essere utile al Paese in mo- 
do meno episodico? 


Si veda an- 
che la proposta 
accolta in mo- 
lebiscita- 
to a 
candidarsi al 
Parlamento 
per persone 
condannate in tribunale. 
Anche se condannate in pri- 
mo e secondo grado e non 
ancora in via definitiva, se- 
condo la proposta di Grillo 
(che evidentemente ha di- 
menticato il dramma di En- 
20 Tortora)? E anche se con- 
dannate per reati a mezzo 
stampa? Nessun dubbio na- 
turalmente sulla terza pro- 
posta, volta a sottrarre alle 
segreterie dei partiti la scel- 
ta dei candidati: un po' po- 
co però se l'idea è solo quel- 
la di abolire l'attuale, inde- 
cente le; elettorale im] 

sta dal centrodestra. Da ar- 
ticolare molto me 
ce, se l'idea è più ambiziosa 
e mira a forme di "prima- 


POLI 


SENZA RISPOSTE 


rie" anche nel- 
la scelta dei 
candidati a Ca- 
mera e Senato. 
L'indetermi- 
natezza e in 
qualche caso la 
contraddittorie- 
tà delle proposte specifiche 
non deve nascondere che la 
protesta cui danno voce è 
autentica e generalizzata. 
Del resto nel 1991 la critica 
al sistema dei partiti si 
espresse a partire da un 
quesito referendario margi- 
nale (e forse discutibile: l'in- 
troduzione della preferenza 
unica), cui fu attribuito un 
significato più generale. 
Conviene ritornare allo- 
ra al nodo vero: la protesta 
di ieri contribuirà al trionfo 
dell'antipolitica o a un pri- 
di riforma della 
politica? Una cosa deve es- 
sere chiarissima: non sarà 
colpa di Grillo se la bussola 
si orienterà verso l'antipoli- 


TICA 


tica. La parola è ora alla po- 
litica, alla capacità della po- 
litica di rispondere ai pro- 
blemi posti anche dal "Gril 
lo choc". La responsabilità 
di un ulteriore affermarsi 
delll'antipolitica sarà tutta 
e interamente della politi- 
ca, della sua inadeguatez- 
za, della sua incapacità a ri- 
flettere criticamente su se 
stessa. 

A guardare all'indietro, 
c'è poco da essere ottimisti 
Le questioni sul tappeto si 
sono poste in varie forme 
da più di trent'anni, e ad es- 
se sì è risposto sempre in 
modo sbagliato: di qui la 
gravità attuale del proble- 
ma. 

I primi segnali vennero 
nel 1974, quando lo scanda- 
lo delle tangenti petrolifere 
portò alla luce una corruzio- 
ne profonda dei partiti di 
governo. La risposta del Pa- 
[azzo (in questo unanime o 
quasi, opposizione compre- 


la tentazione più o meno 
consapevole di. inseguire 
l'antipolitica, Si affermò co- 
«i la retorica della “gente”, 
considerata unico antidoto 
alla crisi del Palazzo; fu 
condivisa anche a sinistra, 
almeno in parte. Salvo pol 
scoprire che la "gente" vota- 
va Berlusconi € Bossi, ed 
era influenzata non da raffi- 
nati politologi ma dalle de- 
magogiche concioni televis 
ve fenute allora da Gian- 
rano Funari e da Vittorio 
Feltri, che. avevano, come 
bersagli principali i “politi 
ci ladri", il dilagare della 
criminalità e l'invasione 
degli albanesi". 

i sarebbe lecito atten- 
dersi finalmente dalla pali- 
tica la capacità di risponde- 
re ai problemi reali (li ri- 
chiamava domenica Sergio 
Baraldi), senza demonizza- 
re 0 rimuovere la protesta. 
Moltissimi cittadini non ci 
sperano più questo è se- 
ghale peggiore. 

PESEONEE do Crainz 


sa) fu l'introduzione del fi- 
nanziamento pubblico ai 
partiti: senza alcuna misu- 
ra contro il proseguire dei 
finanziamenti occulti e sen- 
za controlli reali su quelli 
pubblici. Fu un grande re- 
galo all'antipolitica: quat- 
tro anni dopo, in un referen- 
dum voluto dai radicali e 
osteggiato da quasi tutti gli 
altri partiti, il 44% dei vo- 
tanti sì espresse contro 
quella legge. In quella fase 
i radicali univano la batta- 
glia peri diritti civili a quel- 
la contro la "partitocrazia": 
ebbero risposte durissime, 
soprattutto a sinistra, e fu- 
rono considerati alfieri del 
qualunquismo e dell'antipo- 
litica. Si aprì anche così la 
via all'antipolitica di Um- 
berto Bossi, e non fu un 
‘an vantaggio. 
SNC] 1992-1964, nella vo- 
ragine aperta da Tangento- 
poli, affiorò in qualche mo- 
do anche l'errore opposto, 
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La rivelazione arriva dalla rete Abe che anticipa una sequenza: le immagini diffuse attraverso un sito Internet 


Bin Laden, nuovo video per 11 settembre 


Lo sceicco di Al Qaeda mostrerebbe il testamento di uno dei terroristi delle Twin Tower 


da Naw York 
Andrea Visconti 


Nuovo attacco mediatico di 
Osama bin Laden che ieri 
ha diffuso un suo messag- 
gio in coincidenza col sesto 
anniversario della strage 
delle torri gemelle. Per 
marcare l'occasione il terro- 
rista saudita ha annuncia- 
to che avrebbe diffuso un vi- 
deo che contiene una sorta 
di testamento ideologico di 
uno dei diciannove terrori- 
sti che partecipò all’attaccò 
dell’11 settembre. 

Le immagini - che non 
hanno ancora incominciato 
a circolare - si pensa che sa- 
ranno di forte impatto per 
chè l'intenzione è di non la- 
sciare alcun dubbio sulla 
rabbia ideologi- 
ca che portò al- 
lora una venti 
na di giovani 
islamici a sacri» 
ficarsi per col- 
pire gli infede- 
li. Una rabbia 
che esiste anco- 
ra oggi più for- 
te che mai e 
che Bin Laden 
ha riproposto 
ieri come avver 
timento all’oe 
dente che Al 
Queda è tutt'al- 
tro che morta. 
A preannuncia- 
re l'esistenza 
di questo mes- 
saggio da pa 
te del nemico 
numero uno degli Stati Uni- 
ti è stata as-Sahab, un'orga- 
nizzazione che funge quasi 
da braccio mediatico di Al 
Qaeda e che ha anticipato 
la diffusione del video attra- 
verso un sito Internet. Per 
la verità non c'è ancora la 
certezza se si tratta di im- 
magini oppure solamente 
di un messaggio audio. Si 
pensa che sarà un video sul- 
la base del fatto che as- 
Sahab sul sito Internet 
messo un'immagine di Bi 
Laden tratta dal video d 
fuso qualche giorno fa. 


Erano th nni infatti 
che il terrorista saudita 


non mostrava il proprio vol- 
to. L'ultima volta era stato 
nell'ottobre 2004 e in quel- 
l'occasione appariva invec- 
chiato, molto dimagrito e 


con una lunga barba grigia 
che gli dava un aspetto as- 
sai debole e quasi malato, 

A distanza di tre anni è 
stato diffuso la scorsa setti- 
mana un nuovo video di 
Osama nel quale appare in 
forma, più forte e ringio 
nito da un’improbabile bar- 
ba nera. Potrebbe essersela 
tinta oppure potrebbe esse- 
re una barba posticcia, fat- 
to sta che attraverso quei 
fotogrammi Bin Laden ha 
diffuso un'immagine di sè 
stesso saldamente alla te- 
sta della rete terroristica di 
Al Qaeda e per niente inde- 
bolito e marginale. Anzi, 
un esperto di studi islamici 
a Londra sostiene addirittu- 
ra che la religione islamica 
permette la tintura della 

barba solmen- 
te in prepara- 
zione della 
guerra. E come 
tale la nuova 
immagine di 
Bin Laden è 
una sorta di ri- 
chiamo alle ar- 
mi. 

Îl messaggio 
preannunciato 
ieri contiene 
principalmen- 
te il testamen- 
to ideologico di 
uno dei dicis 
nove terroristi 
dell’11 settem- 
bre. Si tratta 


Osama bin Laden di Walid al- 


Sheheri che sei 

anni fa era a 
bordo di un aereo della 
American Airlines che an- 
dò a schiantarsi contro una 
delle due torri gemelle di 
New York. 

Altre cinque terroristi 
dell'11 settembre prima di 
lui avevano preparato vi 
deo-testamenti che sono 
già stati diffusi negli ultimi 
anni. Ma è la prima volta 
che Al Qaeda pianifica con 
grande precisione un attac- 
co mediatico per farlo com- 
baciare con l'anniversario 
strage. Proprio alla vi- 

elle commemorazioni 
infatti Walid al-Sheheri fa 
sapere al mondo occidenta- 
le perchè ha dato la sua vi- 
ta e lancia un messaggio a 
tutti i potenziali militanti 

[amici di prepararsi ad at- 
taccare nuovamente gli Sta 
ti Uniti 


Arrestato in aeroporto e rispedito a Gedda 
Pakistan, il ritorno 
dell'ex premier Sharif 
dura solo quattro ore 


NEW DELHI È durata solo quat- 
tro ore e mezza l'agognata 
permanenza în Pakistan, 
dopo sette anni di esilio, 
per Nawaz Sharif, l'ex pri- 
mo ministro destituito nel 
1999 dal colpo di stato del 
generale Pervez Mushar- 
raf. 

L'arrivo annunciato dall' 
guilio del capo della Lega 
Musulmana ha mobilitato 
media, poliziotti e politici, 
e ha avuto un esito che ha 
visto Musharraf vincere un' 
altra battaglia sul campo, 
al prezzo di accuse di tiran- 
nide e compor- 
tamenti antide- 


incontro, anche un funzio 
nario dell'ambasciata saudi- 
ta a Islamabad che ha ga- 
rantito per Sharif scam- 
biando l'arresto con un nuo- 
vo soggiorno a Gedda. Così 
l'ex primo ministro è ripar- 
tito per l'Arabia Saudita do- 
ve nel 2000 era stato man- 
dato in esilio. 

Giunto a Gedda, Sharif 
non ha trovato l'accoglien- 
za che si aspettava. Funzio- 
nari del governo saudita lo 
hanno prelevato e portato 
in luogo sicuro, con l'assicu- 
razione da parte del princi- 
M V saudita 
Vagrin che sa- 


mocratici. rebbe potuto re- 


Sharif era stare in Arabia 
partito domen: senza  proble- 
ca sera da Lo Dopotutto 
dra con un volo stato lo 


della Pia, la 
compagnia di 
bandiera paki- 
stana, diretto 
a_ Islamabad 
Con lui non 
c'era il fratello, 
Shabaz, che 
tre giorni fa 


‘0 governo 
saudita a chie- 
dere nei giorni 
scorsi, insieme 
a quello libane- 
se, a Sharif di 
non tornare in 
Pakistan, Pro- 
prio a Gedda 


WASHINGTON Il generale Da- 
vid Petraeus ha detto ieri 
al Congresso che gli «obiet- 
tivi militari» della nuova 
strategia 
gran parte raggiunti» in 
Iraq e che sarà possibile 
per l'estate del 2008 ridur- 
re «il livello delle truppe a 
130 mila unità senza com- 
promettere i progressi così 
faticosamente raggiunti». 
Il generale, responsabile 
delle forze Usa in Iraq, ha 
detto che l'inizio del rimpa 
trio comincerà questo mes 
col ritorno a casa di 2000 
marine seguito a dicembre 
dalla partenza di una briga- 
ta dell'esercito, circa quat: 
tromila soldati. Nei primi 
sette mesi del 2008 è previ- 
sto il ritiro di altre quattro 
brigate portando a luglio la 
presenza americana a 15 
brigate, cioè 130 mila uomi- 
ni. Oltre quel periodo, se- 
condo il generale, è difficile 
per il momento fare prev 
sioni. Petraeus, nel suo at- 


Una immagine d'archivio dell'11 settembre 2001. Oggi ricorre il sesto anniversario dell'attacco terroristico alle Twin Towers 


| generale Pam ha dichiarato che la riduzione delle truppe avverrà la prossima estate 


Usa via dall'Iraq, scelta rinviata 


teso rapporto al Congresso, 
ha sottolineato che notevoli 
progressi sono stati rag- 
giunti in Iraq ma che un «ri- 
tiro prematuro» delle trup- 
pe sarebbe «catastrofico» 

La testimonianza del ge- 
nerale al Congresso era sta- 
ta preceduta dalle proteste 
di alcuni dimostranti, subi- 
to espulsi dall'aula, dopo 
avere urlato «Racconta la 
verità generale». Prima che 
Petraeus potesse parlare 
era avvenuto un curioso in- 
cidente: il suo microfono 
non funzionava e il presi- 
dente della Commissione 
Difesa Ike Skelton aveva 
dovuto sospendere la sedu- 
ta per alcuni minuti per 
consentire la sostituzione 
del microfono. 

Armato di grafici e cartel- 
loni, il generale ha mostra- 
to ai deputati delle Com: 
missioni Difesa ed Este 
in seduta congiunta, i pro- 
gressi raggiunti sul piano 
militare e della sicurezza. 


Torna la paura dopo l’ordigno trovato domenica sera davanti a una sede del ministero della Difesa 


Spagna, attentato mancato dell'Eta 


Un'altra autobomba a Logrono. Il governo: «Li sconfigseremo» 


MADRID L'Eta non si ferma, 
malgrado numerosi tentati 
vi firustrati e importanti ar- 
resti. Domenica aveva mi- 
nacciato di compiere nuovi 
attentati, e ci ha riprovato 
‘appena poche ore dopo, ten- 
tando di far esplodere du- 
rante la notte un'autoboi 
ba davanti alla sede del m 
nistero della difesa a Logro- 
no, nella regione della 
Rioja, nordovest della Sp: 
gna. Solo per un malfunzi 
namento tecnico l'attentato 
è apparentemente fallito e 
torna nel paese la paura ap- 
pena velata dagli appelli di 
governo e politici all'unità 
antiterroristica. 

Avvisate alle 23.00 di do- 
menica da una telefonata, 
le forze dell'ordine sono ac- 
corse sul posto, ma nel frat- 
tempo c'era già stata una 
piccola esplosione davanti 
all'edificio della difesa: 
quella del detonatore che 
non aveva però innescato 
la carica di oltre 60 chilo- 
grammi di amonal (un mi- 
scuglio di tnt, nitrato am- 
monico e polvere di allumi- 
nio), contenuto în una Ford 
Fiesta, che successivamen- 
te è stata neutralizzata da- 
gli artificieri. 

«L'attentato è fallito per- 
ché il detonatore non ha in- 
nescato l'esplosione» ha 
spiegato il prefetto Jose An- 
tonio Ulecia. E il presiden- 
te della regione Pedro Sanz 


| rilievi davanti alla sede del ministero della Difesa di Logrono 


Alonso, al pari del Partito 
socialista (Psoe) ha rivolto 
un appello «all'unità politi- 
ca, giudiziaria e della poli- 
zia» per far fronte alla mi- 
naccia che grava sul paese. 

La vicepremier Maria Te- 
resa Fernandez de la Vega 
ha ribadito la volontà di an- 
dare avanti sino alla com- 
pleta sconfitta dell'Eta. «Al- 
la fine, anche se non ci so- 
no formule magiche, fini- 
ranno tutti dietro le sbar- 


re» ha assicurato. Il leader 
del PP, Mariano Rajoy, ieri 
nominato ufficialmente can- 
didato alla guida del gover- 
no per le elezioni politiche 
del marzo 2008, ha assicu- 
rato il suo appoggio al pre- 
mier Josè Luis Rodriguez 
Zapatero invitandolo però 
ad «essere deciso davvero» 
nei confronti dell'Eta. Di- 
chiarazioni che nascondono 
appena la_ preoccupazione 

e un grande attentato 
possa spargere di nuovo il 


sangue in un paese dove il 
terrorismo è tornato ad es- 
sere la prima paura dei cit- 
tadini. 

Îl nuovo attacco è avvenu- 
to all'indomani del comuni- 
cato, il primo dalla fine del- 
la tregua nel giugno scorso, 
con cui l'Eta annunciava 
nuove azioni «su tutti i fron- 
ti» contro «le strutture del- 
lo stato spagnolo»: come è 
avvenuto ora e come già a 
Durango contro la sede del- 
la Guardia Civil. Un mo- 
dus operandi che sembra in- 
dicare la volontà di non col- 
pire obiettivi puramente ci- 
vili (ma «statali») e di com- 
piere azioni di grande im- 
patto, ma cercando di evita- 
re le vittime (dando l'avver- 
timento e l'ora dell'esplosio- 
ne). 

Nel comunicato di dome- 
nica l'Eta aveva accusato 
Zapatero di aver fatto falli- 
re i negoziati, rifiutando le 
necessarie concessioni all' 
autodeterminazione basca. 
Un'accusa che più che dan- 
neggiare può aiutare il go- 
verno, a pochi mesi dalle 
elezioni generali, a dimo- 
strare che, contrariamente 
alle accuse della destra, 
non ha «ceduto» nulla agli 
indipendentisti. 

È il quinto attacco fallito 
dell'Eta dal giugno scorso, 
da quando ha anche soffer- 
to numerosi arresti impor- 
tanti e la liquidazione di 
uno dei suoi principali cen- 
tri operativi in Francia. 


aveva ricevuto 
un avviso di g: 
ranzia per omi- 
cidio, e nean- 
che la moglie, 
Londra. 

Con un'ora di ritardo, 
l'airbus è atterrato a Isla- 
mabad fra ingenti misure 
di sicurezza. L'aeroporto e 
la città erano stati messi in 
stato d'allerta, come anche 
quelle di Karachi e Lahore. 

Il governo ha interrotto 
le trasmissioni di tutte le 
televisioni e radio private, 
bloccando anche le comuni 
cazioni dei telefoni cellulari 
nella zona dell'aeroporto. 
Centinaia di n 


‘ex primo mini- 
stro pakistano 
sarebbe dovuto 
imanere dieci 
anni, a partire dal 2000, 
ma dopo sei anni spesi un 
palazzo del principe regnan- 
te, si era trasferito con la fa- 
miglia a Londra e aveva 
chiesto di poter tornare in 


L'ex premier Sharif 


nasti a 


sua testimonianza, da di- 
versi gruppi che avevano 
messo in dubbio la indipen- 
denza del suo giudizio e de 
le sue valutazioni rispetto 
alla Casa Bianca. 

Petraeus ha tenuto a pre- 
cisare, durante la sua testi- 
monianza, che ciò che sta- 
va dicendo era tutta farina 
del suo sacco, «Ho scritto la 
mia testimonianza da sol 
ha detto - le mie dichia 
zioni non sono state sotto- 
poste alla approvazio: 
nessuna altra persona al 
Pentagono, alla Casa Bian- 
ca o al Congresso». 

Il rapporto di Petraeus - 
che sarà ripetuto oggi al Se- 
nato - è stato accompagna- 
to da una valutazione paral- 
lela da parte dell' ambascia- 
tore americano a Baghdad, 


L'accordo raggiunto con 
le autorità saudite, con l'as- 
senso di Islamabad, ma sul 
quale si hanno solo indi- 

rezioni, vorrebbe che Sha- 

e la sua famiglia rispet- 
ssero  ‘embargò di dieci 
anni sul Pakistan, restan- 
do fino al 2010 a Gedda, È 
però in dubbio che Sharif lo 
faccia, tanto più che l'altro 
primo ministro in esilio, Be- 
nazir Bhutto, ha annuncia- 
to che ad ottobre farà rit 
no in Pakistan per parteci- 
pare alle elezioni. 

Per Benazir Bhutto la 
questione è diversa e più 
aperta. Suoi emissari da 
mesi stanno icontrando 
quelli di Musharraf per ga- 
rantirne da un lato un rito 


«Il livello degli incidenti è 
diminuito in otto delle ulti- 
me dodici settimane. Il li- 
vello delle ultime due setti- 
mane sono stat 
dal giugno 2006; 
Petraeus ha sottolineato 
i grandi progressi ottenuti, 
in particolare, nella provin: 
cia di Anbar ma ha ammes- 
so che nel resto delle pro- 
vince i successi sono stati 
«meno omogenei». 
«Consistenti progressi» 
sono stati raggiunti contro 
î militanti di Al Qaida, che 
«non sono ancora Stati inte- 
ramente sconfitti ma sono 
sulla difensiva», ha detto il 
generale. Nello stesso tem- 


pro Sharif si sono s 
con la polizia facendo salire 
a quasi 4.000 il numero dei 
sost 


itori dell'ex p 
ro arrestati neg] 
mi tre giorni. 

All'arrivo, Sharif si è na- 
scosto in mezzo ai suoi, po- 
co meno di cento, che vola- 
vano in classe economica. 
Ha rifiutato di dare il suo 
passaporto all'ufficiale dell' 


mo mi- 
ulti 


po, ha ammonito Petraeus, Ryan Crocker. «È possibile | !!Migrazione salito a bor- no tranquillo e la facoltà e 
«appare evidente che l'Iran giungere al traguardo do e ha preteso garanzie ricandidarsi per un te 


sulla sua incolumità. Dopo 
oltre 90 minuti, è sceso dall' 
aereo e accompagnato in mento vietata da una legge 
una sala per vip dell'aero- fatta da Musharraf proprio 
porto di Islamabad, isolato contro Bhutto e Sharif) e 
dalla polizia. Qui funziona- dall'altro per dare l'opportu- 
ri governativi gli hanno no- nità al presidente-generale 
tificato un mandato d'arre- di essere rieletto alla mag- 
sto per frode. Presente all' giore carica del paese. 


mandato alla guida del 


sta cercando di trasformare tin Iraq sicuro, stabile, d 
verno (possibilità al mo- 


le milizie sciite in una for- mocratico ed in pace con i 
za simile ad Hezbollah, al suoi vicini - ha detto 
fine di servire i suoi interes- plomatico - gli sviluppi 
si e condurre una e stanno avvenendo nella giu- 
per procura contro | sta direzione ma il cammi- 
[e forze della coalizione». —1no da fare resta tortuosi 

Il generale era stato at- ma il traguardo è raggiu 
taccato, alla vigilia della  gibile». 


MAIN SPONSOR 


ka 


s VENEZIA 
dado a GIULIA 
TURISMO Ospiti di gente unka 


Colli, 
castelli e 
genti 
di confine. 
Un territorio 

incantato 

tra Valli 

del Natisone, 

del Torre e 
Cividale. 
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IL PICCOLO 
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IL FISCO 
&I CITTADINI 


OPPURE SCRIVETE A: 
«Il Fisco e i cittadini» 

Il Piccolo, via Guido Reni 1 
34123 TRIESTE 


TUTTE LE DOMENICHE 


INVIARE LE E-MAIL A: 
fiscoeicittadini@ilpiccolo.it 


ECONOMIA & PORTO 


E-mail: economia @ilpiccolo.it 


ne E RMAnA: | SPORTELLO 
potetepensn@se20% | PENSIONI 


OPPURE SCRIVETE A: 
«Sportello pensioni» 
Il Piccolo, via Guido Reni 1 


34123 TRIESTE | TUTTII LUNEDÌ 


L'intervento comporterà una spesa di quasi 24,5 milioni di euro per un importo medio di 306 euro 


Pensioni: in Fvg bonus per 80mila 
Assegno pronto per 22,247 triestini 


segue dalla prima 
di Giuliano Cazzola 


L'intervento comporterà una 
spesa di quasi 24,5 milioni di 
euro per un importo medio di 
306 euro, Sarà la provine 
di Udine ad avere il maggior 


numero di beneficiari 
(31.468). 

Seguono Trieste con 
22.247, Pordenone con 


15.989, Gorizia con 10.185. 
Probabilmente vi sarà anche 
qualche pensionato dell' 
Inpdap, ma si tratterà di po- 
che unità, visto che in campo 
nazionale i pensionati del 
pubblico impiego sono in tut- 
to 25mila, mentre quelli ge- 
stiti dall'Inps sono più di 3 
milioni. 

I requisiti previsti sono i se- 
guenti: età pari 0 superiore a 
64 anni; reddito personale 
non superiore a 8.504,73 eu- 
ro l'anno, La somma aggiunti- 
va (si tratta di un'erogazione 
unica, tanto che si è parlato 
di 14° mensilità) è calcolata 
in base all'anzianità contribu- 
tiva: se il pensionato provie- 
ne dal lavoro dipendente e ha 
un'anzianità contributiva fi- 
no a 15 anni l'importo è pari 
a 262 euro; da 15 
di 327 euro; oltre i 
392 euro. 


Se il pensionato è un ex la- 
voratore autonomo (coltivato- 
re, artigiano, commerciante) 
i limiti suddetti salgono ri- 
spettivamente a 18 anni, da 
18 a 28 anni, oltre i 28 anni a 
fronte dei medesimi importi 
riconosciuti agli ex dipenden- 
ti. 

Nel caso in cui il reddito 
personale sia di poco superi 
re al limite previsto, la som- 
ma aggiuntiva sarà propor- 
zionalmente ridotta. 

Per esempio, se il reddito è 
pari a 8.600 euro, con un'an- 
zianità contributiva fino a 15 
anni, si applicherà la seguen- 


© RAS: RACCOLTA +12,4% | 
MILANO Aumenta la raccolta premi (+12,4%) 


te formula: 8.504,73 + 262 
-8.600. La somma aggiuntiva 
sarà pari, dunque, a 166,73 
euro complessivi. 
Diversamente dalle caratte- 
ristiche del «milione» di lire 
erogato dal Governo Berlusco- 
ni ai pensionati integrati al 
minimo in particolari condi- 
zioni di disagio (come previ- 
sto nella Finanziaria per il 
2002), la misura dell'attuale 
esecutivo (che dà attuazione 
al cosiddetto tesoretto) inten- 
de correggere in aumento la 
pensione contributiva di lavo- 
ratori (2 milioni sono dipen- 
denti, 1 milione autonomi) 


r Ras che è 


stata pari a 6.481 milioni di euro, trainata dalla performan- 
ce della raccolta Vita (+19,6%). Sono questi i dati semestrali 


approvati dal cda del gruj 


po, che ha anche 
crescita dell'utile netto del 64% a 649 milioni 


strato una 
ì euro, «I 


sultati dei primi sei mesi di quest'anno -ha spiegato Enrico 


Cucchiani, membro del board di Al 
re delegato di Ras- sono decisament 
filo della raccolta, sia sotto quello 


12 Se e amministrato 
tivi sia sotto il pro- 
lituale; mi sembrano 


superiori rispetto alla media del mercato e costituiscono il 


miglior auspicio 


la futura Allianz Spa. La nuova socie- 


tà, seconda rosità assicurativa italiana, è il frutto della fu: 
sione tra Ras, Lloyd Adriatico e Allianz Subalpina e opererà 
da ottobre con tre marchi e tre reti commerciali distinte. Al- 
lianz Subalpina, società del gruppo Ras, ha chiuso il primo 


semestre con un risultato netto di 34,6 milioni 


euro a 


fronte dei 22,6 milioni dell'analogo periodo 2006. 


che hanno versato la contri- 
buzione dovuta per periodi 
non brevi, ma che ricevono 
un trattamento pensionistico 
modesto, in quanto percetto- 
ri, durante la vita lavorativa, 
di salari bassi o titolari di sto- 
rie contributive interrotte. 

Quanto ai lavoratori dipen- 
denti 1,3 milioni sono femmi- 
ne, 651 mila sono maschi. An- 
che da questo angolo di visua- 
le si coglie che le donne sono 
un segmento debole del mer- 
cato del lavoro e quindi pure 
dell'universo pensionistico. 

Sempre nel comparto del 
lavoro dipendente, la quota 
prevalente dei beneficiari 
(1,12 milioni) sono pensiona- 
ti del Fpld (la gestione-archi- 
trave del sistema pubblico) di 
cui 811mila donne e 316mila 
uomini (a riprova delle consi- 
derazioni svolte dianzi). 

La situazione di genere è 
più equilibrata per i pensio- 
nati delle gestioni del lavoro 
autonomo. Gli uomini sono 
518mila, le donne 540mila. 
Sonoi coltivatori diretti quel- 
li che - per evidenti ragioni - 
annoverano il maggior nume- 
ro di beneficiari (196 mila 
maschi e 258 mila femmine) 

Guardando ancora al mon- 
do del lavoro dipendente, un 
numero cospicuo sono anche 


Wi IL BONUS PENSIONISTICO IN FVG 


GORIZIA 
Beneficiari 10.185 
Spesa complessiva 2.927.475 euro 
Importo medio 287 euro 
PORDENONE 
Beneficiari 15.989 
Spesa complessiva 4.765.870 euro 
Importo medio 298 euro 
TRIESTE 
Beneficiari 22.247 
Spesa complessiva 6.211.557 euro 
Importo medio 279 euro 
UDINE 
Beneficiari 31.468 
Spesa complessiva 10.560.061 euro 
Importo medio 311 euro 


i pensionati al minimo che vi 
vono all'estero: in questo ca- 
soi 300 euro in più arriveran- 
no a 341mila persone, 99mila 
donne e 242mila uomini. 

Fin qui il Governo non do- 
vrebbe incontrare particolari 
problemi: c'è solo da ricorda- 
re che ci sono circa 200 mila 
donne pensionate con redditi 
bassi che non prenderanno il 
bonus perché in età inferiore 
ai 64 anni richiesti. Le contro- 
versie sorgeranno sulla que- 


stione della revisione dello 
scalone e sulla sua trasforma- 
zione in un mix di scalini e 
quote. Per compiere quest' 
operazione si_ spenderanno, 
in dieci anni, 7,1 miliardi di 
euro. Tutto ciò a favore di ap- 
pena 117mila lavoratori dal 
2008 al 2015, che costituisco- 
no la differenza tra gli effetti 
delle norme previste nella ri- 
forma del 2003 e quelli che 
scaturiranno dall'applicazio- 
ne dell'accordo del 23 luglio 
scorso. 


Domani con l'ambasciatore Makelà 
Wiirtsilà customer day: 
meeting e inaugurazione 
dei rinnovati impianti 


TRIESTE Sarà un «Customer day» diverso dai 
precedenti, quello che Wartsilà Italia ha 
in programma domani a Trieste. Oltre ai 
massimi vertici della corporation, con in te- 
sta il presidente e ad Ole Johansson, alla 
giornata parteciperà infatti anche l’amba- 
sciatore ‘finlandese in Italia Pauli Makelà. 

L'occasione è del resto tutta speciale. 
Nel primo pomeriggio, nello stabilimento 
di Bagnoli della Rosandra, si terrà infatti 
l'inaugurazione dei nuovi impianti, che 
hanno comportato investimenti per oltre 
18 milioni di euro. 

Il «Customer day», al quale prenderà 
parte una ntina di rappresentanti 
dei principali clienti di Wirtell Italia, ini- 
zierà alle 9 alla Stazione Marittima, con la 
relazione del presidente Sergio Razeto su 
presente e futuro di Wiirtsilà Italia, 

Subito dopo sarà la volta di Ole Johans- 
son, presidente e ad della corporation, che 
farà Îl punto su attività © prospettive del 
gruppo Wairtsilà, e di Lars Halberg, vice- 
presidente delle «Industrial operation 
che coordina le attività di tutti gli stabil 
menti. 

I futuri prodotti del gruppo — suddivisi 
nei settori propulsione navale, produzione 
di energia e servizi — verranno quindi ill 
strati dai vicepresidenti di questi settori: 
Jaakko Eskola, Christoph Vitzthum e Ta- 
ge Blomberg. 

Al termine della sessione alla Stazione 
marittima, il «Customer day» prosegui 
come detto, nel primissimo pomeriggio, 
nello stabilimento di Bagnoli della Rosan- 
dra, con l'inaugurazione dei nuovi impian- 
ti. Si tratta di un'importante ristruttura- 
zione, ultimata di recente, che comprende 
una serie di nuove strutture: linee di pre- 
assemblaggio e assemblaggio dei motori, 
celle di prova, aree di preparazione, finit 
ra e spedizione, nonchè la nuova area lo 


stica. î 
gi. pa. 


Il presidente del Leone elogia la fusione: «È stata condotta in modo eccellente. Il sruppo è ben gestito» 


Generali pronte a crescere in Intesa Sanpaolo 
Bernheim: «Auspico un aumento oltre il 5%» 


MILANO Generali guarda con in- 
teresse alla possibilità di un 
aumento della sua quota Inte- 
sa Sanpaolo che oggi riunisce i 
consigli di gestione e di sorve- 
glianza a Milano per i dati se- 
mestrali. L'occasione potrebbe 
servire a definire anche la pre- 
vista cessione dei 198 sportelli 
della banca. Quello che è giun- 
to dal presidente delle Genera- 
li, Antoine Bernheim, è un 
nuovo importante riconosci- 
mento al management da par- 
te di uno dei grandi soci, che 
ha «auspicato» appunto un au- 
mento della propria quota, og- 
gi al 5%, aprendo anche un 
nuovo scenario con l'idea di un 
possibile tandem nella cresci- 
ta all'estero. 

«Il gruppo è ben gestito e la 
fusione è stata condotta in mo- 
do eccellente», ha detto in un' 
intervista a La Repubblica 
Bernheim, per spiegare il pro- 
posito di salire ancora nel capi- 
tale di Intesa, in cui oggi si 
conta per altro un azionariato 


Bilancio della compagnia low cost irlandese: il collegamento per Londra ha dato lavoro a 100 persone generando una spesa di 13 milioni 


Corrado Passera 


equilibrato, con la Compagnia 
di San Paolo a far da primo so- 
cio istituzionale con una quota 
del 7,7%. Secondo il presiden- 
te del Leone, poi, con Intesa 
«ci potranno essere evoluzioni 
future in cui potremmo accom- 

agnare lo sviluppo della ban- 
ca fuori dall'Italia». 


Antoine Bermheim 


Intanto, ieri il consiglio di 
amministrazione di Eurizon 
Financial Group ha approvato 
la fusione per incorporazione 
in Intesa Sanpaolo e il proget- 
to sarà poi sottoposto all'appro- 
vazione del consiglio di gestio- 
ne della banca di oggi. Sul 
fronte dell'attesa cessione del- 


le 198 filiali di Intesa, infine, 
si attende dai consigli di oggi 
l'ulteriore passaggio necessa- 
rio alla vendita, dopo che nei 
giorni scorsi erano già filtrate 
notizie su un accordo con la 
cordata formata da Carige, 
Credito Valtellinese, Popolare 
di Bari e Veneto Banca, inte- 


ressate agli sportelli nei rispet- 
tivi territori 

Nell'intervista a La Repub- 
blica Bernheim ribadisce inol- 
tre che la crescita è una delle 
armi di difesa dell'italianità 
delle Generali: «Occorre raffor- 
zare la capacità di creare valo- 
re, sviluppare le aree previden- 
za e sanità, creare nuovi pro- 
dotti, migliorare la gestione 
delle compagnie del gruppo. E 
realizzare un'operazione inter- 
nazionale», che consenta di au- 
mentare la capitalizzazione di 
42 miliardi di oggi «almeno 
del 20-30 per cento». Commen- 
tando la posizione del Leone 
nell'ambito degli intrecci azio- 
nari del mondo bancario-assi- 
curativo del paese, Bernheim 
ripete poi che «le Generali con- 
ducono la politica che è più 
conforme agli interessi della 
società», che «in nessun caso è 
Mediobanca a dettare questa 
politica» e che è una cosa «ec- 
cellente che le Generali abbi 
mo un azionista italiano stabi- 
le e di rilievo 


ti 


Ryanair, a Ronchi 700mila passeggeri in 6 anni. Presto il volo per Parigi 


RONCHI DEI LEGIONARI Oltre 700mi- 
la passeggeri in sei anni di at- 
tività, un bilancio positivo ca- 
ratterizzato anche da notevoli 
ricadute finanziarie per il no- 
stro territorio, il pensiero rivol- 
to ad altre rotte, Parigi in pri- 
mis ed una superofferta per vo- 
lare gratis nei prossimi mesi. 
Ryanair, la low cost irlandese 
sbarcata il 5 aprile del 2001 
nel Friuli Venezia Giulia, con- 
ferma che, dopo la sosta inver- 
nale, i voli da e per Londra 
Stansted torneranno ad essere 
quotidiani e che per Ronchi 
dei Legionari potrebbero esser- 
ci altre novità nel futuro. Si 
pensa, come detto, a Parigi Be- 
auvais, rotta già servita da 
Treviso, una delle richieste 
della società di gestione dello 
scalo ronchese che, però, deve 
fare i conti con la ristrettezza 


degli slot proprio sull'aeropor- 
to francese. 

Una destinazione che po- 
trebbe rivolgersi non solo al- 
l'utenza della nostra regione e 
di Slovenia e Croazia, ma che 
servirà anche ad incrementa- 
re la presenza turistica nel 
Friuli Venezia Giulia. Attual- 
mente la clientela Ryanair da 
e per Ronchi dei Legionari è 
formata per il 75% da cittadi- 
ni inglesi che atterrano qui 
per trascorrere un periodo di 
vacanza nella nostra regione. 
«Grazie a questo collegamento 
— ha detto Alessia Viviani, re- 
sponsabile vendite e marke- 
ting per l'Italia — sosteniamo 
circa 100 posti di lavoro, men- 
tre nei primi otto mesi del 
2007 la spesa da parte dei visi- 
tatori inglesi nel Friuli Vene- 
zia Giulia è stata di circa 13 
milioni di euro. La rotta per 


Aereo Ryanair 


Londra sarà operativa anche 
durante il periodo invernale, 
con 4 frequenze settimanali, 
dove contiamo di trasportare 
almeno 30mila passeggeri. 
L'aumento delle tasse sullo 
scalo di Stansted ci ha fatto ri- 
vedere i piani. Abbiamo cancel- 
lato dal nostro network Geno- 


va e Pola, ad esempio — ha con- 
tinuato - ma non abbiamo volu- 
to fare altrettanto qui a Ron- 
chi dei Legionari, seppur co- 
stretti a togliere tre frequen- 
CA 
È aumentato del 6,2%, da 
nnaio ad agosto, il traffico 
i Ryanair nella nostra regio 
ne, con un load factor medio 
dell’'85,8% che ha toccato pic- 
chi del 100% (la compagnia uti- 
lizza per questi voli Boeing 
737-800 da 189 posti) ad ago- 
sto. Una delle componenti del 
la crescita dello scalo regiona- 
le che sino ad oggi ha visto cre- 
scere i passeggeri dell’8,8%. E 
proprio per favorire l'afflusso 
di turisti inglesi ed irlandesi, 
anche nel corso della prossima 
stagione invernale sarà attivo 
dall'aeroporto di Ronchi dei Le- 
gionari lo Sky bus verso le 
maggiori località sciistiche in- 
vernali. 


«Non nascondiamo la nostra 
soddisfazione per l'interesse 
manifestato da Ryanair — ha 
detto il responsabile commer- 
ciale dello scalo, Andrea Sarto 
— ma non nascondiamo nem- 
meno il desiderio che, in un 
prossimo futuro, le rotte possa- 
no essere intensificate, pro- 
prio verso destinazioni come 
Parigi che sono in cima alle 
preferenze della nostra cliente- 
la-. E fino a giovedì c'è tempo 
per aderire alla nuova promo- 
zione di Ryanair: 2 milioni di 
posti per i quali si pagheranno 
soltanto le tasse. Si potrà vola- 
re dal primo ottobre al 7 feb- 
braio 2008, ad esclusione del 
periodo compreso tra il 18 di- 
cembre e l'8 gennaio. Le preno- 
tazioni vanno effettuate sul sì 
to internet www.ryanair.com. 

Luca Perrino 


Calligaris, 


UDINE Continua l'espansione 


L'ultimo arrivato è anche il 
flag store aperto d: 
lana di arredamenti 


Ru 


ris italian living». Situato 
storico edificio 

zio è stato realiz- 
zato con la colla- 
borazione della 
società russa 
TKey che rappre- 
senta da anni 
un punto di rife- 
rimento per gli 
amanti dei mobi- 
li made in Italy 
e che offre un 
servizio pre e 
post vendita di 
alto livello. Con 
uno staff prepa- 
rato ed efficien- 
te, il nuovo nego- 
zio offrirà la pi 
sibilità di pre- 
sentare l'ampia 
camma dei pro- 
otti Calligaris 
attraverso un'i 
novativa e 
zione e ambien- 
tazioni studiate 
per suggerire al 
cliente un arre- 
damento moder- 
no per ogni spa- 
zio abitativo. Il 
negozio mono- 
marca di Ekate- 


pia e Lione. 


opera da tempo con signi! 


prodotti saranno apprezzati 


ligaris nel mondo attraverso l'api 
tura di negozi a marchio propi 


l'azienda friu- 


Si tratta di un negozio di oltre 
185 metri quadrati nel centro di 
Ekaterinburg, dove saranno espo- 
sti i prodotti della gamma «Calliga- 


ella città, il nego- 


Alessandro Calligaris 


rinburg si affianca a quelli 
inaugurati a New York, Philadel- 


La scelta della Russia deriva dal 
fatto che in quel Paese Calligaris 


juote di mercato. «Siamo assai sod- 
disfatti degli accordi raggiunti con 
i nostri partner russi — ha spiegato 
il presidente dell'azienda manzane- 
se, Alessandro Calligaris — che ci 
consentono di essere presenti su 
una piazza molto importante come 
quella di Ekaterinburg, città da 
sempre attenta all'evoluzione del 
gusto e del design nel settore arre- 
damento e siamo certi che i nostri 


ti coloro che amano l'italian style». 
A quella del negozio russo, per il 
gruppo Calligaris, si è aggiunta, 


Prosegue l'espansione del gruppo d'arredamento 


accordo con Fiat 


Primo negozio in Russia 


di Cal- proprio in questi giorni, la notizia 

er- dell'accordo di collaborazione chi 

o. soconil gruppo Fiat. La prima i 

primo ziativa dell'accordo avrà luogo al 

Salone dell'automobile di Franco- 

forte che aprirà i battenti il 13 set- 
tembre. 

Da Manzano, infatti, sono già 
partiti alcuni complementi di arre- 
do (10 sgabelli e 20 sedie) che servi 
ranno per arredare la zona bar e le 
salette riunioni dello stand della 
Lancia. E' prima 
di una serie di col- 
laborazioni — già 
messe in cantiere 
fra Calligaris e 
Fiat che verranno 
sviluppate nel cor- 
so del 2008. « 
mo molto orgoglio- 
si di questo accor- 
do - afferma Ales- 
sandro Calligaris, 
— che sottolinea il 
forte legame fra 
prodotti del made 
in Italy seppur ap- 
partenenti a setto- 
ri diversi. Essere 
partner di Fiat è 
per noi una confer- 
ma delle scelte ci 
raggiose e innova- 
tive fatte nel setto- 
re dell'arredo-ca- 
sa. 

Intanto, il grup- 
po Calligaris pi 
segue la sua azi 
ne di comunicazio- 
ne e presenza at- 
traverso collabora- 
zioni con impor- 
tanti realtà del 
mondo della economia e della finan- 
za italiana. Dal 12 al 18 settembre, 
alla Borsa di Milano, infatti, il club 
Commodity organizza la seconda 
edizione del “CommodityDay” dedi- 
cato al mercato delle materie pri- 
me e alla diversificazione degli in- 
vestimenti, con la presenza quale 
sponsor tecnico del gruppo Cal liga: 
ris i cui prodotti sono stati scelti 
per allestire la zona relax e bar, 
nonché gli uffici di rappresentan: 


ia. 


in uno 


‘ative 


za. 
Calligaris, infine, continua an- 
che con la sua presenza al fianco 
del mondo della cultura in occasio- 
ne dell'ottava edizione di Pordeno- 
nelegge.it, dal 21 al 23 settembre, 
dove fornirà gli arredi per alcune 
delle sedi usate per gli incontri con 

gli autori, 
Carlo Tomaso Parmegiani 


da tut- 
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Dopo il voto in commissione si rinsalda l’asse degli oppositori. Degano: si faccia chiarezza sull'uso negli enti pubblici. Oggi a Udine l'appello dei sostenitori 


Friulano, An e Maran rilanciano il referendum 


I finiani: «Legge inutile e dispendiosw». Il diessino: «No al silenzio assenso e alle lezioni in marilenghe» 


l IL CASO 
Polemica a distanza 


Friuli Doc, Dressi 
attacca Cecotti: 
«Vuole spaccare 
ametà la regione» 


TRESTE .Né colore né 
folklore, Le dichiarazioni 
di Sergio Cecotti devono 
reoccupare Sergio 
ressi riapre la polemica 
sulla presenza triestina a 
Friuli Doc. Il sindaco di 
Udine, intervenendo su- 
gli stand giuliani alla ra 
segna enogastronomica 
udinese (13-16 settem- 
bre) aveva parlato di «pre- 
senza esotica», L'ex asi 
sore regionale al Turismo 
non digerisce: «Quelle pa- 
role esprimono la volontà 
di approfondire una spac- 
catura tra area friulana e 
area giuliana di questa 


regione». È ancora, colle- 
gandosi alla | questione 
ella legge di tutela della 


minoranza friulana: «Un 
testo come quello uscito 
dalla sesta commissione 
rischia di veicolare posi 
ioni quelle di C. 
are di mettere 
triangoli di riconosci 
to sulle giacche dei 
stini come afferma il sin- 
daco friulano qualificano 
il personaggio. Quello 
che sconvolge ’ ulterior- 
mente è il silenzio dei ver- 
tici regionali sulla costru- 
zione, che considero artifi- 
ciale perché nella sostan- 
za non esiste, di una con- 
trapposizione etnica che 
uò solo nuocere allo svi 
'uppo del Friuli Ven 
Giulia». «Durante gli a 
ni del governo del centro- 
destra — ricorda l'ex as- 
sessore — nessuno si è 
mai lamentato del nostro 
lavoro di valorizzazione 
delle identità. Tutto il 
contrario della tutela ei 
nica che questa legge vuo- 
le introdurre». Non man- 
ca, sulla questione Tri 
sté a Friulì Doc, una pri 


cisazione di’ Cecotti 
L'esotico non riguarda- 
va i triestini ma i prodot- 


ti enogastronomici della 
città». 


La 


Carta famiglia, sconti magg 


TRIESTE Le famiglie numero- 
se in pressing per ottenere 
una corsia preferenziale in 
vista del rilascio della «car- 
ta famiglia». La richiesta 
avanzata ieri, nel corso del- 
la seduta della Consulta, 
dal Forum delle associazio- 
ni delle famiglie rappresen- 
tate dal presidente Franco 
Trevisan, è di non assogget- 
tare i nuelei con più di tre 
figli alla valutazione dell' 
Isee per accedere alle age- 
volazioni previste dalla car- 
ta, bensì di inserirli diretta- 
mente nella fascia a più al- 
ta intensità di benefici, 
quella in sostanza che pre 
vede agevolazioni nelle ta- 
rife che vanno dal 20% al 
La proposta ha già rice- 
vuto il voto favorevole della 
Consulta anche se l'assesso- 
re alla sanità e protezione 
sociale, Ezio Beltrame, ha 
precisato che saranno ne- 
cessari degli approfondi- 
menti per valutare la com- 
atibilità finanziaria di ta- 
le misura. «Sicuramente 
esiste la volontà di dare la 
priorità ai nuclei familiari 
più numerosi — spiega il di 
rettore regionale della sani. 
tà, Giorgio Ros — ma biso- 
gna tenere conto che la 
quantità delle risorse è li- 
mitata e la platea a cui si ri- 
volge la carta famiglia di- 


UDINE «Se passa questo tipo di te- 
sto ci batteremo per arrivare al 
referendum abrogativo». Il grup- 
po consiliare di An e il deputato 
diessino Alessandro Maran rilan- 
ciano l’attacco sul friulano. Un 
asse destra-sinistra che contesta 
alcuni punti chiave del testo di 
legge uscito giovedì dalla com- 
missione: silenzio-assenso, uso 
veicolare della lingua, obbligo 
del bilinguismo negli atti pubbli- 
ci e nella cartellonistica. In mat- 
tinata a Udine, presente anche il 
senatore Giovanni Collino, i con- 


politico dell'Arlef per amici e 
compagni di merende». Il primo 
passaggio è quello legato all'in- 
troduzione del friulano nella pub- 
blica amministrazione. «Quando 
gli enti locali capiranno che do- 
vranno assumere traduttori e 
specialisti si renderanno conto 
chei costi sono spropositati e cer- 
cheranno di tirarsi fuori», osser- 
va il capogruppo Ciriani. E Di 
Natale aggiunge: «Chi andrà a 
spiegare alla gente che, per quel- 
le assunzioni, si è dovuto rinui 
ciare a forme di assistenza locale 


sto non cambierà». Referendum 
anche per Maran, come ribadito 
ieri sera pure a una trasmissio- 
ne di Tele Pordenone, condotta 
da Michelangelo Agrusti, presen- 
te anche l’editorialista del Picco- 
lo Paolo Segatti. «Aspetto di ve- 
dere il testo che uscirà dal consi- 
glio regionale — dice il deputato 
dei Ds — ma, se non si risolvono 
in altra maniera le questioni del- 
l’uso veicolare e del silenzio-as- 
senso, la strada referendaria è 
aperta». Sempre ieri anche il 
gruppo della Margherita ha di- 


siglieri di An Ciriani, Ciani, 
e Di Natale non le manda: 
no a dire, Ce l'hanno con «certi 
friulanisti», quelli che renderan- tori debbano comunicare una 
no «il Friuli e i friulani una sort: 
», oltre a scari- 
istrazioni locali 
«i costi aggiuntivi di una burocra- 
zia bilingue a forte rischio di co- 
ono due i pas- 
saggi che, secondo An, vanno 
cambiati in una legge che, altri- 
menti, «non ci farà capire non so- 
lo a Treviso o Venezia ma anche 
i conside- 
utile, dispendiosa, voluta 
dal rifondatore Roberto Anto- 
naz, e che già vede la corsa ai mi- 


Dress 


di riserva indian: 
care sulle ammi 


stituzionali 


te e Monfalcone 


per metivi di bilancio' 
do nodo è il silenzio- 


non volontà» 


lingua ed è fortemente perpli 


«costi alli. 
la di cos 


che creano solo centri di 


lioni di euro per libri di testo che da». 


saranno vagliati dal carrozzone 


Referendum, dunque, «s 


Il secon- 
enso. «È 
assurdo - dice Ciani - che i geni- 


Ma An si scaglia 
pure contro l'uso veicolare della 


ll’articolo 3 che prevede la pos- 
sibilità per i consigli comunali di 
decidere, con semplice delibera, 
l'uscita dalla «perimetrazione» 
E ancora i finiani denunciano 


sso di friulano, alla vigilia del- 
l'incontro odierno della maggio- 
ranza. «Due i punti da chiarire 
meglio — riassume il capogruppo 
Cristiano Degano —: l'uso della 
lingua nelle pubbliche ammini- 
strazioni, con la formulazione 
della 482 che mi pare preferibile 
a quella del testo uscito dalla 
commissione, e l'autonomia sco- 
lastica, che va garantita evitan- 
do eccessive infrastrutture». 


imi». «Quando si par- 
i della politica — rileva 
Collino - dobbiamo avere in men- 
te anche queste cose. Cioè leggi 
E 
per giunta a favore di chi coman- 


il te 


E oggi a Udine le assise delle 
rappresentanze friulane si ritro- 
vano alle 17.30, nell'aula magna 
dell'Ateneo friulano, per l’appel- 
lo ai consiglieri regionali: quello 
di approvare una buona legge di 
tutela. 


I consiglieri di An Luca Ciriani, Paolo Ciani e Sergio Dressi Marco Ballico 


La missione contestata dalla Cgil viene difesa da Franzil: «Non è inutile. costi? Voli low cost e hotel a tre stelle». Malattia critico 


Viaggio in Spagna, nove consiglieri in partenza 


Sei giorni a Barcellona e Bilbao: «Studieremo i modelli catalano e basco» 


TRIESTE Volo low cost e hotel 
a tre stelle. Sono i «sacrifici» 
che nove consiglieri regiona- 
li di maggioranza e oppo: 
zione hanno deciso di fare 
per contenere i costi della 
missione che, contestata con 
forza dalla Cgil, li vedrà par- 
tire alla volta della Spagna 
gir studiare sul campo il mo- 
lello catalano e basco di tu- 
tela delle lingue minori 
rie, Meta del viaggio, defini- 
to inutile da Franco Belci, 
Barcellona e Bilbao, dove i 
nove consiglieri si trasferi- 
ranno da domenica a vener- 
dì. Niente sole e mare, però: 
saranno sei giorni all'inse- 
gna dello studio, appunto, 


proposta è stata approvata dalla Consulta. Beltrame si è 


Ezio Beltrame 


pende anche da questo». 
Per questo motivo si sta cer- 
cando una mediazione, in- 
erociando le previsioni del- 
la carta famiglia con quelle 
del reddito di base: «Il red- 
dito di cittadinanza è una 
misura che si rivolge princi- 
palmente all'indigenza, la 
carta famiglia punta invece 
ad agevolare la genitoriali- 
tà, — aggiunge ancora Ros — 
dobbiamo trovare un punto 
di equilibrio per garantire 
un trattamento equo per le 
diverse situazioni». Rima- 
ne valida la previsione che 
vorrebbe due fasce di agevo- 
lazioni rispetto alle tre ori- 


senza serate di gala o visite 
turistiche, il cui costo verrà 
detratto dal fondo di 8 mila 
euro che ogni consigliere ha 
disposizione per | 
mento professionale. 
programma del tour: dome- 
nica 16 settembre, partenza 
dei consiglieri e insediamen- 
to nel tre stelle di Barcell 
na. Lunedì, incontro con l’as- 
sessorato ‘alla Cultura e 
Istruzione del governo cata- 
lano, con i rappresentanti 
dell'istituto "filologico Ra- 
mon Liull, e con il Consorzio 
per la normalizzazione lin- 
uistica del catalano. Marte- 
lì incontro con il console ita- 
liano a Barcellona, con il di- 


ginarie: senza l'eventuale 
modifica per le le famiglie 
numerose, la prima fascia 
comprende le famiglie con 
iù di tre figli e reddito 
Isee inferiore ai 20 mila eu- 
ro e prevede agevolazioni 
per costi e tariffe dal 20% 
al 75% mentre la seconda 
riguarda famiglie con due 
figli a carico e Îsee del nu- 


re a 35 mila euro e famiglie 
con tre 0 più figli a carico e 
reddito compreso tra 20 mi- 
la e 35 mila euro con agevo- 
lazioni dal 10% al 50%; la 
terza fascia, che verrebbe 
eliminata rientrando nella 
seconda, prevede agevola- 
zioni fino al 10% per fami- 
glie con un figlio a carico o 
con due figli e Isee superio- 
re ai 35 mila euro. 

Domani, nella riunione 
della terza commissione in 
consiglio regionale, il rego- 
lamento per la carta fami- 


glia verrà sottoposto all'ap- | le assetto definitivo scegliere». Diverso in- maggioranza voglia trovare una posizione |. | cfemo © prezzi 
rovazione preliminare con. vece il discorso per il Fondo immobiliare condivisa da tutti». ristrutturazioni 
la formulazione che preve- per il quale non sono state dissipate le eo. 


de le tre fasce, anche se l'as- 
sessore Beltrame nella 


Kristian Franzil 


vato di verificarne la compatibilità economica. Domani l'esame in commis 


Taglio delle Ass, via libera della Margherita 


TRESTE Sì alla riduzione da sei a tre delle 
Aziende sanitarie ma nel rispetto dei tem- 
pi previsti, e fatto salvo il periodo speri- 
Mentale di valutazione che dovrà essere 
effettivo. Sì alle due fasce della Carta fa- 
a nu- miglia così come uscite dall'ultima bozza 
cleo familiare non superio. proposta dall'assessore Ezio Beltrame. ma 
Biudizio gopeso sul Rondo immobiliare _Sì 
della sanità. È questo il risultato della di- di si terrà la riunione di m 
scussione sulla sanità all'ordine del gior- 
no della direzione regionale della Marghe- 
rita tenutasi ieri sera a Cervignano. «In prod 
merito alla Carta famiglia ci siamo trova- 
ti pienamente d'accordo. sulla proposta 
emersa in commissione di dividere il red- 
ito in due fasce — spiega il capogrupj 
iellino Cristiano Degano — e anche s 
riorganizzazione delle Ass ci siamo detti 
d'accorso sulla riduzione da sei a tre 
aziende, sempre che il 
sperimentazione sia effettivamente tale, 
e si arrivi alla fine con una seria valuta: 
Zione sulla base della quale decidere qua- 


rettore dell'Istituto di cultu- 
ra italiana di Barcellona, 
con la commissione Cultura 
del parlamento catalano, 
con il presidente del parla 
mento catalano, e infine con 
il segretario generale per la 


te del Comune di Bilbao, e servazioni sono fatte perché 
infine il direttore del Museo _ si sta attenti ai costi (e allo- 
Guggenheim. Venerdì, infi- ra perché non si dice nulla 
ne, ritorno a casa. delle trasferte di altre com- 

Si tratta di una visita missioni?) o perché non si 
giustificata dallo studio di vuole che la legge sul friula- 
un modello di applicazione no venga applicata». 


politica linguistica della Ca- rigido della tutela di una lin- Le critiche però arrivano 
talogna. Mercoledì, trasferi- gua minoritaria — spiega il anche dalla maggioranza, 
mento a Bilbao: incontro con presidente della sesta com- non tanto sul viaggio, quan- 
il presidente del parlamento missione, Kristian Franzil— to sugli obiettivi: «La sesta 


dei Paesi Baschi e con la vi- per capire i punti di forza e 
ce-consigliera per le politi- debolezza». Respinte al mi 
che linguistiche del governo tente, pertanto, le critichi 
basco. Giovedì, vertice con il «È bene che la Cigl controlli 
direttore del servizio per la le spese dei consiglieri, ma 
Garanzia dei diritti linguisti- voglio far notare che per la 
ci dei Paesi baschi, il rappre- nostra commissione questa non alcun rapporto con la re- 
sentante della provincia di è la prima trasferta. Ci si altà friulana». 

Biscaglia, un rappresentan- chiede perciò se queste os- eo. 


commissione è sempre stata 
molto scrupolosa ma — affer- 
ma il cittadino Bruno Malat- 
tia — balza agli occhi di ogni 
persona dotata di buon sen- 
50 che l’esperienza catalana 


Botta e risposta 
I Ds: tutela 
minoranze, 
Belci lancia 
accuse false 


TRIESTE «Franco Belci, evi- 
dentemente, è poco infor- 
mato», Annamaria Menos- 
so sarà relatrice di maggio- 
ranza quando la legge sul 
friulano, a fine mese, appro- 
derà in aula, E non accetta 
ju una materia così se- 
trasmettano informa- 
zioni inesatte». La consiglie- 
ra diessina replica all’ 
vento del segretario triesti- 
no della Cgil difendendo 
punto su punto il testo ap- 
provato giovedì scorso dal- 
la VI commissione consilia- 
re. La prima «rettifica» del- 
la Menosso riguarda il friu- 
lano veicolare, vale a dire 
la possibilità di insegnare 
in marilenghe anche altre 
materie, matemati( com- 
presa. Secondo Belci «que- 
st'uso non è previsto dalle 
norma nazionale». «Osser- 
vazione inesatta — ribatte 
la diessina friulana —. Al- 
l'articolo 4 della legge na- 
zionale 482 del 1999 si pre- 
vede infatti in maniera 
chiara, nelle scuole elemen- 
tari e in quelle secondarie 
di primo grado, l'uso della 
lingua della minoranza an- 
che come strumento di inse- 
gnamento. Non solo, dun- 
que, l'aspetto veicolare è 
ritto in legge ma siamo in 
ritardo di anni nella sua ap- 
plicazione». La Menosso in- 
terviene anche sull'aspetto 
pratico dell'insegnamento: 
«Belci parla di graduatorie 
e concorsi separati che sa- 
rebbero previsti nel testo 
uscito dalla commissione, 
ma non è così. La sua è una 
denuncia fuori tempo: sono 
infatti stati cassati tre com- 
mi dell'articolo 15, quelli 
che riguardano gli aspetti 
denunciati dalla Cgil, pro- 
prio allo scopo di non intral- 
iare l'autonomia scolasti- 

ra c'è il nodo del 


isen- 
tini, e dalla Cisl, con il se- 
gretario regionale Giovan- 
ni Fania, «La maggioranza 
continua a essere convinta 
che la formulazione del te- 
sto sia corretta — sostiene 
la Menosso —: alle famigli 
viene offerta un'o 5 
amento della lingua fri 
fana con la possibilità di ri- 
ondere _ eventualmente 
“no, grazie”. Si tratta ap- 
punto di un'offerta che, co- 
me tale, può essere accetta- 
ta o meno». 
mb, 


perplessità. La Margherita ha infatti sem- 
ye spinto per realizzare, al massimo, un 
insorzio al posto del Fondo. «Abbiamo 
deciso di approfondire ulteriormente l’ar- 
gomento — conclude Degano — prima di da- 
re una posizione definitiva, acquisendo 
ori elementi di natura economica» 

fa riduzione delle Ass, intanto, vene 
vaggioranza che 
dovrebbe consentire di tirare le fila della 
questione, giacché la riforma dovrebbe ap- 
lare in consiglio entro l'anno, Si sa 

già, però, che ci sarà anche chi farà op] 
sizione; a questo punto non la Margherita 
ma Rifondazione comunista che rimane 
sulle sue posizioni. «Anche se si dovesse 


offerte al ribasso. 


pubblicazione 31.08.2007. 


jone SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 
REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA 


AZIENDA PER | SERVIZI 
SANITARI N. 2 “ISONTINA” 


Via Vittorio Veneto, 174 - 34170 Gorizia tel. 0481 5921 
RI MATO. PROVVEDITORAT: 

Questa Azienda ha indetto una gara nella forma del pub- 
blico incanto ad offerte segrete per l'acquisizione ed in 
stallazione, in leasing, delle dotazioni tecniche del Dipar. 
timento di Emergenza del nuovo Ospedale di Gorizia 

La fornitura è ripartita in n. 6 lotti del valore complessivo 
di Euro 1.206.810,00 + IVA, comprensivi di onerì finan- 
ziari, incluso riscatto finale, e le eventuali opere e quanto 
necessario per l'installazione ed il buon funzionamento 
delle apparecchiature e di Euro 340.750,00 + IVA per 
il costo del contratto di manutenzione full risk per cinque 
anni post garanzia biennale. Saranno accettate solamente 


Data di spedizione del Bando all'Unione Europea per la 


SERVIZIO PROVVEDITORATO 


dr Claudio Battistella 


realizzare un ris) di otto milioni di 


riodo definito di 


su questa strada, ma mi auguro che la 


duta della scorsa settima- 
na ha già preannunciato la 
probabile modifica. Il testo 
dovrà poi tornare in giunta 
per l'approvazione definiti 
va e quindi nuovamente in 
commissione per il parere 
conclusivo. 


Roberto Urizio 


PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI TRIESTE 


Si rende noto che, a conclusione della procedura ristretta accelerata - di cui al bando pubblicato sulla G.U.C.E. S 12 
del 18.01.2007 e sulla GUR.. n. 10, V Serie Speciale, del 24.01.2007 -in dota 16.07.2007 è stato aggiudicato 
alla SE.DE.CO soc. coop., con sede in Udine, l'appalto per il servizio di pulizia presso le sedi degli organismi della 
Polizia di Stato della provincia di Trieste, con un ribasso del 30,54% sull'importo a base di gara. 

Trieste 6 settembre 2007 


AVVISO DI AGGIUDICAZIONE 


wuww.comune gorizia. 


p. ll Prefetto Il Vice Prefetto Vicorio [Giardino] 


(&) COMUNE DI GORIZIA 


BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA 


Il Comune di Gorizia intende affidare, mediante procedura aperta con i crlerio 
dell'oferta al prezzo più basso, inferiore a quello posto 0 base di gara, medianie 
ri | ont. 69 DecrPres.Reg. 165/2003 |, i lavori di 
,deguamento normativo della “Palestra C.O.N.I." 
di piazzale Divisione Mantova a Gorizia. l'inporto complessivo dell'appalto 
ammonio adEuro 2.141.896,66 di cui Euro 115.944,17 non soggetti a ribasso 
in quanto oneri per la sicurezza. Lavorazioni di cu si compone l'intervento: 0G1 
— Class. I° (prevalente), 0528, 0530, 056, 057  scorporabil 
Termine di esecuzione: giorni 420. l'offerta dovrò pervenire entro le ore 12.00 
del 09/10/2007, Apertura oferi: ore 9.00 del 10/10/2007 presso la sede 
del Settore Gestione del Territorio, via Garibaldi 7, Gorizia 
Il disciplinore di gora e i relotivi allegati sono disponibili sul sito internet 


i responsabile del Procedimento è l'Ing. Mauro Ussoi (il. 0481.383291/345 } 
Il dirigente del Settore Gestione del Territorio Ing. Ignazio Spanò 
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GIANFRANCO MORETTON (Margherita) È BRUNO ZVECH (Ds) 


Il caso Snaidero agita la Cdl 


Vertice riservato 


mEttore Rosato Alessandro Maran Giorgio Brandolin Ù 
"na = > tra Tondo e Collino: 
Flavio Pertoldi Carlo Pegoree = Flavio Pressacco N 
= Cristiano Degano = Alessandro Tesini Partiti ® Walter Godina x « Subito I anti-Illy» 
sAntonio les e htauro Travanot. ‘artito e Gian Matteo Apuzzo _ {___l 
"Franco lacop Lodovico Scnege #® Marco Belviso UDINE Renzo Tondo e Giovanni Collino, a 
sint il sto Betrame Democratico «opopai SAFE i onto pel romero 
a Nemo Purtin dono la stessa preoccupazione: bisogna 
e franco Brussa e Roberto Fontano! # Renzo Petris wAnnamaria Menasso = fare presto, serve subito un anti-Illy. Il 
m Giantranco Disetti ——mMario Pezzetta Paolo Papulin sm Annamaria Carloni senatore di An l'aveva detto in mattina- 
a ta, a margine di una conferenza stampa 
1 Giorgio Batutti Dario Angeli e Nevio Alzetta Patrizia Della Pietra del partito sul friulano: «Ho sempre rite- 
= Gabriele Renzulii ——aVamnes Assaloni eTamara Blazina —eAdelePino nuto che dovessimo fare una campagna 


Domani scade il termine per le liste delle primarie. Poli appoggia Russo, Degano indeciso, i socialisti con il vicesovernatore 


Pd, firme già raccolte per tre candidati 


Moretton, Russo e Zvech oltre quota mille. Ma ora scende in gara anche Barazza 


di Ciro Esposito 


TRIESTE L'ultimo week-end pri- 
ma del fatidico ultimo giorno 
utile per la presentazione 
delle candidature (domani) 
alla segreteria regionale del 
Partito democratico è stato 
ricco per i «raccoglitori di fir- 
me». Ì tre candidati ufficial- 
mente in campo hanno rag- 
giunto e superato la soglia 
minima delle 1.000 sottoscri- 
zioni di lista. Zvech, Moret- 
ton e Russo dunque sono 
pronti da domani a lanciarsi 
nella corsa alla carica di se- 
gretario. Ma proprio ieri il 
quarto uomo, il terzo della 
Margherita, ha sciolto le ri- 
serve. L'avvocato udinese ed 
ex sindaco del capoluogo friu- 
lano Enzo Barazza ha deciso 
di scendere in campo. La can- 
didatura, tiene a specificare 
Barazza che guiderà i «bin- 
diani» udinesi, non è ancora 
ufficiale perché lo sarà sol- 
tanto a raccolta di firme ulti- 
mata, 

Dunque, a meno di sorpre- 
se, la competizione interna si 
giocherà tra un diessino e 
tre diellini. E i «competitor» 
stanno già muovendo le loro 
pedine, È Gianfranco Moret- 
ton sta facendo proseliti nel- 
l'area «socialista». Otre al 
consigliere regionale Giorgio 
Baiutti, infatti, al suo fianco 


si schiera anche Gabriele 
Renzulli e un manipolo di 
sindaci o ex sindaci eletti nel- 
le file del centrosinistra. 

LE FIRME Nessuno dei tre 
candidati ha avuto problemi 
a raccogliere le firme. «La 
mia lista ha già superato il 
mite minimo di 1.000 firme - 
dice Bruno Zvech - e in que- 
sti giorni raggiungeremo il 
tetto massimo di 1.200, ma 
non è questo il nostro obietti- 
vo. Il primo punto è quello di 
favorire la maggior parteci 
pazione possibile di cittadi- 
ni». La soglia minima è stata 
superata anche da Gianfran- 
co Moretton e anzi secondo 
indiscrezioni, nel solo porde- 
nonese sarebbe già stata su- 
perata quota 3 mila. Dato 
che, qualora confermato, è 
ininfluente per la presenta- 
zione della lista ma indica 
quanto sia «agguerrita» la 
candidatura del vicepresiden- 
te della Regione. Francesco 
Russo ha raccolto il 75% del 
suo «patrimonio» tra Trieste 
e l’Isontino e ha superato 
quota mille nella serata di ie- 


ri 
I SOSTENITORI Ma la 
composizione delle liste dei 
vari candidati sarà rappre- 
sentativa delle diverse ani- 
me del Pd, compresa quella 
radicata nella società civile? 
Insomma quanti diellini so- 


L'ex sindaco di Udine Enzo Barazza 


sterranno Zvech e viceversa 
uanti diessini Moretton o 
‘usso? I candidati non si sbi- 

lanciano. «La lista sarà uffi 

cializzata solo mercoledì 


spiega Zvech - ma posso dire 
che ci saranno molte donne». 
Per il momento al fianco del 
segretario ci sono le consiglie- 
re Tamara Blazina, Annama- 


ria Menosso, Patrizia Della 
Pietra, e Annamaria Carloni 
oltre all'ex Uil Adele Pino. 
Moretton ha dalla sua qu 
tutti i big della Margherita, 
anche se sembra che Degano 
non abbia ancora preso la de- 
cisione definitiva, tentato 
dai giovani triestini riuniti 
attorno a Russo. Ma il vice- 
residente punta molto sul- 
area socialista, compresa 
quella più vicina alla si 
stra. Tra questi anche 
amministratori come il 
co di Tavagacco Mario Pez- 
zetta e quello di Ronchi dei 
Legionari Roberto Fontanot. 
AÎ fianco di Francesco Russo 
si sono schierati tra gli altri 
il vicepresidente di Infor- 
mest ed ex consigliere regio- 
nale Pci Ugo Poli, l'ex sinda- 
co diessino di Aquileia Nevio 
Puntin, oltre al primo cittadi- 
no di Monfalcone (Margheri- 
ta) Silvia Altran. 

IL QUARTO UOMO «Ho da- 
to la mia disponibilità a spen- 
dermi in prima persona - 
spiega, intanto, l'avvocato 
Enzo Barazza - ritenendo 
che le candidature già propo- 
ste non fossero completamen- 
te in grado di lanciare un 
messaggio chiaro al vasto po- 
polo delle primarie», Baraz- 
za punta su quel popolo che 
«è formato anche da molti cit- 
tadini finora senza tessera, 


li a un concetto al- 
to di politica, fatta di azioni 
concrete e non di tatticismi e 
opportunismi», L'ex sindaco 
di Udine sta lavorando a un 
documento programmatico e 
presenterà ufficialmente la 
sua candidatura quando sa- 
rà completata la raccolta del- 
le firme. «Sarà un documen- 
to che si propone di contribui- 
re a un partito che sia real- 
mente democratico e aperto 
non soltanto ai militanti del- 
le forze politiche con vi con- 
fluiscono organicamente. In 
ticolare - ha concluso - af- 
fronterà in particolare i temi 
della forma partito e poi il 
ruolo che il Pd deve avere 
nella maggioranza di gover- 
no regionale, in vista delle 
rossime elezioni del 2008». 
UFFICIO TECNICO 
stato costituito a Udine l'Uffi- 
cio tecnico amministrativo 
del Partito democratico che 
avrà il compito di ammettere 
le candidature a segretario 
regionale. Oggi è prevista la 
rima riunione per emanare 
il regolamento, À coordinarlo 
è stato chiamato Bruno Lon- 
ff, con Lucio Albrizio, Nisco 
lernardi, Giovanni Fania, 
Franco Marzano, Fernando 
Milano e Salvatore Spitaleri, 
L'ufficio ha il compito di se- 
guire le operazioni e gli 
‘adempimenti per le primarie 
del 14 ottobre prossimo. 


Presentato il rapporto 2007 sul lavoro in Friuli Venezia Giulia. Il presidente insiste: Roma riduca la pressione fiscale 


Calano i precari, 15mila neoassunti in un anno 


Illy: 


PORDENONE Il tasso di disoccupa- 
zione è al minimo (3,5% n 
2006) e l'occupazione è stabi- 
le. I contratti di lavoro a te 
po determinato, fino ad oggi 
più numerosi di quelli a tem- 
po indeterminato, nel 2007 
(secondo le prime previsioni) 
saranno sorpassati: 45,7% 
contro îl 44,4% a tempo dete 
minato. Lo scenario del merc: 
to del lavoro in Friuli Venezia 
Giulia, descritto ieri a Porde- 
none nel corso della presenta- 
zione del rapporto 2007, mo- 
stra una regione in cui il pro- 
blema lavoro è per pochi. So- 
no circa 796mila gli occupati, 
ma restano alcuni punti criti- 
ci: l'inserimento delle donne, 
dei laureati e la formazione 
degli immigrati, 

SCENARIO Il 2006 è sta- 
to un anno importante perché 
è coinciso con una ripresa eco- 
nomica trainata soprattutto 


dalle esportazioni. Buoni gli 

da parte delle 
se e i consumi delle fa- 
miglie. «È stato l'anno di svol- 
ta dopo una lunga stagnazio- 
ne. L'economia nazionale e re- 
gionale — ha ricordato Rober- 
to Cosolini - hanno segnato 
una crescita e di ciò ha benefi- 
ciato anche il mercato del la- 
voro. Il Pil regionale si è atte- 
stato sopra il 2 per cento, le 
forze lavoro sono cresciute di 
13mila unità, l'occupazione re- 
gistra 15mila nuove unità ri- 
Spetto al 2005 e la disoccupa- 
zione con 3mila unità in meno 
si trova a livelli fisiologici» 
Questa tendenza positiva, co- 
me ha spiegato Domenico Sar- 
tore, dopo il 2008 potrebbe ar- 
restarsi. À rappresentare 
un'incognita c'è anche la crisi 
finanziaria statunitense lega- 
ta ai mutui, che in un merca- 
to globale potrebbe avere ri- 
percussioni locali. 


Colonnine di Sos in spiaggia 
Via libera in commissione 


TRIESTE Ombrelloni con colonnine di emergenza, portace- 
neri e armadietti chiusi a chiave per gli effetti persona- 
li. Sono le principali novità del piano regionale per l'uti: 
lizzo del demanio marittimo a sco i 

jarta commissione. «L'obiettivo è 


vo approvato ieri in 
innal 


ti». Il piano 


zione del C 


are la qualità dei servizi nelle nostre spia; 
ferma il presidente Uberto Fortuna Drossi — visto che 
negli ultimi 25 anni non si sono fatti grossi passi avan- 
’ede anche una distanza più confortevo- 
le tra gli ombrelloni (3,5 metri) e una cabina ogni 50 om- 
brelloni, Prevista inoltre, per gli stabilimenti di Trieste 
la possibilità di ottenere una pro: 
in caso di investimenti da parte dei privati. La quarta 
commissione ha inoltre dato parere favorevole anche al 
olamento di attuazione della disciplina dell'attività 
zia. Teri intanto una delegazione dei guardiacaccia 
delle d province ha consegnato 
Unico Forestale e 
tale: i consiglieri di maggioranza si sono impegnati a 


tina petizione per l'istitu 


turistico e ricreati- 


“af 


delle concessioni 


i Vigilanza Ambien- 


perseguire tempestivamente l’obiettivo. 


Sergio Brischi 


Riccardo Illy 


IL TASSO DI ATTIVITÀ 
Per raggiungere gli obiettivi 
di Lisbona 2010 e prevenire 
una «frenata», la Regione vuo- 
le far crescere il tasso di attivi- 


Roberto Cosolini 


tà e la qualità dell’occupazio- 
ne. Un «tesoretto» è rappre- 
sentato dai lavoratori tran- 
sfrontalieri, che oggi non ven- 
gono conteggiati nei rapporti, 


perché risiedono oltre confine. 
Altra risorsa possono essere i 
lavoratori over 55 (ancora 
troppo pochi) e le donne, il cui 
tasso di occupazione è oggi al 
54,4 per cento. «Viviamo in 
un territorio ricco — ha rilan- 
ciato in un intervento Cinzia 
Palazzetti, presidente Unin- 
dustria Pordenone — in cui 
molte donne non hanno biso- 
gno di lavorare. Si formano, 
studiano, ma poi non lavora- 
no. La Regione dovrebbe agi- 
re su questo, facendo passare 
il messaggio che “lavorare è 
bello"-. Messaggio recepito 
dal presidente ly che ha evi- 
denziando come «la politica 
cerca di incentivare le donne 
creando servizi. In quattro an- 
ni — ha ricordato — abbiamo 
raddoppiato i posti negli asili 
nido». 

LE STRATEGIE Altro nodo 
sono i lavoratori con alta for- 


«Più incentivi per l'occupazione femminile e per quella dei laureati» 


mazione. «I laureati oggi sono 
il 15,39 per cento degli occupa- 
ti e solo il 6,6 per cento dei 
nuovi assunti — ha evidenzia- 
to Illy -. Dobbiamo far eresce- 
re la domanda di questi lavo- 
ratori». Altri obiettivi regiona- 
li sono: favorire la qualificazio- 
ne degli immigrati (tre su 10 
nuovi assunti sono stranieri) 
e il riequilibrio. territoriale 
creando opportunità di lavoro 
in montagna. 

IL FISCO Solleticato dal pre- 
sidente dell'Ascom, Alberto 
Marchiori, Illy è tornato an- 
che questione fiscale ribaden- 
do che «il governo deve ridur- 
re la pressione fiscale sulle im- 
prese come stanno facendo le 
altre nazioni europee. È un 
processo utile, come abbiamo 
dimostrato in Friuli Venezia 
Giulia tagliando l’Irap di un 
po percentuale, e favorisce 


occupazione». "= 
Martina Milia 


elettorale almeno di un anno. Entro la fi- 
ne di questo mese dobbiamo avere il can- 
didato». Il deputato di Fi non dichiara 
ma la pensa, a quanto pare, allo stesso 
modo tanto più cl in un'intervista tele- 
visiva, ribadisce di essere pronto a can- 
didarsi, nel caso in cui Edi Snaidero di- 
cesse di no. 

L'incontro Tondo-Collino è un contat- 
to, uno dei tanti, nei giorni in cui la Cdl 
attende la ri 
sposta dell’in- 
dustriale friu- 
lano che rima- 
ne in silenzio. 
La sola battu- 
ta la dedica 
alla sua parte- 
cipazione, 
questa sera; 
alla cena del: 
le categorie 
economiche, 
anteprima di 
Friuli Doc, a 
un passo dun- 
que dal possi 
bile rivale Ri 
cardo Illy: 
vado perché 
sono invita 
to». Ma, sulla 
sua candida 
tura, l’ottimi- 
smo dei gior- 
ni scorsi sembra venir meno, Gli impe- 
gni in azienda, si dice, rimangono ostaco- 
o difficile da superare. La sola certezza 
è che lunedì 17 Snaidero parteciperà al 
vertice per l'insediamento del comitato 
di Liberidea. Se l'imprenditore delle cu- 
cine dirà di sì anche alla proposta di fa- 
re l'anti-Illy, il centrodestra, Lega per- 
mettendo, avrà risolto un nodo chiave. 
Altrimenti si apriranno scenari impre» 
dibili. «Qualcuno sta cercando di forzare 
i tempi per far saltare l'ipotesi Snaidero 
e, così, rimettere in gioco tutto», raccon- 


Renzo Tondo 


tà un esponente del centrodestra, Di cer- 
to, dopo che Ettore Romoli ha invitato 
Gottardo a convocare Fi sul caso Snaide- 
ito 


ro, la tensione è alta, «Ho apprez: 
l'appello lanciato dal sindaco di Goriz 
— commenta Collino — e pure io invi 
Gottardo a fare presto. Se la politica fa 
passi indietro, emergono i poteri forti. E 
questi magari non gradiscono uno scon- 
tro tra mar- 


chi di presti- 
fo». Gottar- 
lo non gradi- 


Non ca- 
perché 
un, senatore 
di An si rivol- 
‘a a un coOr- 
inatore di 
Fi. O forse 
l'ho capito fin 
troppo bene... 
Mia nonna 
aggiunge 

mi ha educa- 
to ad avere 
tanta pazien- 
za». È poi 


me preoccupa- 
zioni che sono 
proprie dei 
tre partiti, Fi, 
An e Ude che non a caso hanno costitui- 
to Liberidea, un'associazione per aprire 
da subito un dialogo serio con la società 
civile». Gottardo e Collino si trovano co- 
munque d'accordo sulla questione Lega. 
«L'obiettivo è convincere anche il Carro 
cio a stringere i tempi per poter consen- 
tire all'intera coalizione di decidere pre- 
sto e bene programma e, quindi, candi- 
dature», dice Gottardo. È Collino: «Au 
spico che la Lega rompa gli indugi e si 
unisca alla Cdl per poter battere Illy. 
Perché battere Illy significa battere Pro- 

i», Tutto questo mentre i padani, pure 
ieri, si sono ritrovati per definire il loro 
specifico programma. «Sì lavora bene, la 
bozza sta diventando importante», sinte- 
tizza il commissario Manuela Dal Lago. 
Snaidero? «Restiamo in attesa. Per ora 
non abbiamo in testa nessun candidato 
alternativo». 


Giovanni Collino 


mb. 


L'ex ad replica all'assessore con una lettera inviata alla commissione d'inchiesta: «Consulenze regolari e documentate» 


d'inchiesta. 


poi l'ad Stefano De 


verso una lettera inviata al 
presidente della commissio- 
ne d'inchiesta Roberto Moli- 
naro. «La verifica fiscale - 
scrive il manager - non ha 
portato finora a verbalizza- 
zioni di irregolarità e sanzio- 
ni e le dichiarazioni dell’as- 
sessore e dell’ad potrebbero 
essere controproducenti». 
Peratro, sottolinea Brischi 
nella lettera, la dichiarazio- 
ne relativa al 2004 e il calco- 
lo del saldo delle imposte so- 
no stati fatti e firmati dagli 
attuali vertici di Insiel dopo 
che il cda uscente aveva ap- 


lella verifica del collegio sin- 
dacale e dei revisori indipen- 
denti di Ernst&Young. Sul 
versante del 


concì 


di Insiel, 
sto all 


namenti 


contenzioso 


con l'Azienda mobilità e tra- 
rti di Genova 
fue contenziosi: 
l'azienda e uno con l’assicu- 
razione che copriva questo 
tipo di rischi (e quindi la de- 
nuncia del possibile danno 
non era stata omessa)». Inol 
tre entrambi i contenzi 
spiega Brischi, sono stati 
fusi da De Capitani 
Non solo ma, incalza l'ex ad 


umt è stato intera- 
‘mente coperto dagli accanto- 

al fondo rischi 
ascritto a bilancio nel 2001 
€2002. «Pertanto nessun co- 
sto è a carico dell’attuale In- 
siel e anzi, l'assicurazione 
(la Meie, ndr) ha comunque 
corrisposto all'azienda di in- 


«c'erano 
uno con 


porto corrispo- 


formatica un indennizzo di 
250 mila euro». 

La commissione ha anche 
puntato la lente d'ingrandi- 
mento su due consulenze, 
per complessivi 200 mila eu- 
ro, affidate ai due consiglie- re 
ri del eda Antonio Virgulin 
e Lodovico Rustico, oltre a 
un anticipo di 258 mila euro 
concesso alla dirigente Lu- 
ciana Rismondo 
chi erando stati 
con regolare delibera del 
eda e a fronte di prestazioni 
specifiche e documentate in 
favore dell'azienda - replica 
Brischi -. L'anticipo erogato 
al dirigente poi è stato inte- 
ramente restituito 
stesso che ha anche corrispo- 
sto i relativi interessi». Bri 


Brischi a Pecol: nessuna maximulta è arrivata a Insiel 


TRISTE «Insiel rischia una 
MA sanzione fino a un milione 
_ di euro per accertamenti su 
presunte irregolarità fiscali 
relative all'esercizio 2004». 
L'assessore Gianni Pecol Co- 
minotto aveva lanciato l’al- 
larme nel corso dell'audizio- 
ne nell'ultima seduta della 
commissione 
L'importo, come aveva sotto- 
lineato 
Capitani, potrebbe andare 
ad aggiungersi alla transa- 
zione di 750 mila euro per 
tn contenzioso con l'Amt di 
3enova. L'ex amministrato valo il'bilaneio.a wi 
Genova. L'ex amministrato” | provato il bilancio, a seguito 
che ha gestito l’azienda fino 
appunto al 2004, risponde 
colpo su colpo. E Îo fa attra- 


schi infine si sofferma su un 
ultimo punto al centro del- 
l’attenzione della commissio- 
ne: la sponsorizzazione di 
45 mila della Triestina, al 
tempo presieduta da Amlica- 
\erti (presidente anche 
di Insiel). «Insiel - conclude 
Brischi nella sua lette 
aveva una presenza politica 
nella vita della città © della 
regione. L'azienda sostene- 
va teatri, organismi di ricer- 
ca e anche Îa Triestina dal- 
la quale peraltro ha ricava- 
to un importante ritorno di 
immagine e di pubblicità na- 
zionale attraverso i tabello- 
ni con il suo marchio colloca- 
ti all'interno dello stadio e 
ripresi dalle televisioni loca- 
lie nazionali». 


«Glì incari- 
conferiti 


dallo 


10 
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FIUME Novità incoraggianti per i 
cantieri navali del Quarnero. 
Dal fiumano «Tre Maggio» si 
apprende infatti che sono or- 
mai da considerarsi in dirittu- 
ra d'arrivo le trattative per una 
nuova commessa, dell’ammon- 
tare ancora imprecisato, che af- 
fiderebbe allo stabilimento la 
costruzione di quattro navi 
sterna polivalenti per conto di 
due società armatrici naziona- 
li: la «Tankerska plovidba» di 
Zara e la «Uljanik plovidba» di 
Pola 

Le quattro navi avrebbero ca- 
ratteristiche pressoché identi- 
che e dovrebbero poter imbarca. 
re sia petrolio greggio che i 
suoi derivati o altri carichi 
quidi. Il costo di ciascuna nità 
potrebbe aggirarsi sui 54 milio- 
ni di dollari. A giorni si attende 
l'annuncio della firma del con- 
tratto. 

Peril «Tre Maggio» si tratte- 
rebbe della seconda importante 
commessa stipulata in questi 
mesi estivi dopo quella sotto- 
scritta recentemente con un’ar- 
matrice ellenica e relativa alla 
costruzione di una serie di sei 
car-carrier (navi per il traspor- 
to di autoveicoli), per le quali si 
attende ancora il «placet» di 
nitivo del governo e la relativa 
garanzia di copertura (tutti gli 
stabilimenti navali sono pro- 
prietà statale), Il costo della se- 


Nella collisione tra le isole 

di Sturago e Sant'Andrea 

erano rimasti feriti quattro 
ragazzini padovani, due 

dei quali lottano contro la morte 


nell'ospedale della città veneta 


ROVIGNO In pieno svolgimento l'ine- 
vitabile seguito sul piano giudi 
ziario del pauroso scontro in m: 
re tra due imbarcazioni italiane 
avvenuto il 25 agosto, intorno al- 
le 17,30, tra le isole di Sturago e 
Sant'Andrea, all'interno del bar 
no portuale, 

Nell'incidente erano rimasti fe- 
riti quattro ragazzini padovani, 
due dei quali stanno ancora la 
tando contro la morte. In un co- 
munieato diffuso dalla Capitane- 
ria di Porto di Pola si precisa 
che, nei confronti dei due condu- 


Commesse navali per 200 milioni di euro. Portorè si - nel Tai per panfili di lusso 


Cantieri croati in ripresa: 
Buccari fornirà alla Libia 
quattro pattugliatori 


rie di sei car-carrier viene indi- 
cato in 270 milioni di euro. Per 
guanto riguarda, invece le sud: 

lette quattro navi-cisterne, nel 
caso in cui il contratto venisse 
stipulato le consegne avverreb- 


bero durante il biennio 
2009-2010. 
Dal cantiere di Portorè 


(Kraljevica), invece, giunge la 
notizia dell'arrivo per lavori di 
manutenzione e revisione del 
super panfilo «Queen K» (oltre 
40 metri fuori tutto), di proprie- 
tà del 39enne magnate russo 
Oleg Deripaska. Soprannomi- 
nato «lo zar russo dell'allumi- 
nio», al quale indiscrezioni at- 
tribuiscono un «portafoglio» di 
oltre 13 miliardi di dollari, De- 
ripaska ha anche partecipazio- 
ni nelle industrie aeronautica e 
automobilistica, nel ramo assi- 
curativo e, probabilmente, nel- 
le miniere dì argento. Dall'apri- 
le scorso è pure il terzo azioni- 
sta (con il 30 per cento) dell'im- 
presa di costruzioni austriaca 


«Strabag», che ha importanti 
appalti ache nell'area di Fiu- 
me. 

La «Queen K», costruita in 
Germania tre anni fa, si trova 
ora nel bacino galleggiante del 
cantiere di Portorè, dove alle 
maestranze locali si è a galla 
da una squadra specializzata 
fatta arrivare dal cantiere tede- 
sco Lurssen. Il maxi-yacht del 
magnate russo (costo sui 100 
milioni di dollari, cinque ponti 
e 21 membri d’equipaggio) vie- 
ne sottoposto a manutenzione 
ordinaria e a modifiche alla ca- 
rena. 

E' arrivato nel Quarnero do- 
po una permanenza in Costa 
Azzurra e in Sardegna, facendo 
una breve sosta a Spalato dove 
il proprietario e i suoi ospiti so- 
noscesi a terra partendo per al- 
tri lidi. Imprecisata la durata 
dei lavori all’ opera viva del lus- 
suoso panfilo. 

Da Portorè passiamo inoltre 
alla dirimpettaia Buccari, dove 


L'arrivo a Venezia dei due feriti, trasportati all'ospedale di Padova 


centi, sono state spiccate denun- 
ce sia al pretore che alla procura 
comunale di Rovigno. 

Si tratta del J4enne Matteo 
Pieragnolo (uno dei due feriti più 
gravi ), al timone di un gommo- 
ne di 3,8 metri dotato di motore 
fuoribordo di 40 cavalli, e del 
48enne Lorenzo Canella di San 


Donà di Piave. Quest'ultimo era 
ai comandi del motoscafo «Coco» 
di quasi 10 metri. 

In base alla denuncia inoltra- 
ta al pretore, i due conducenti 
stavano pilotando senza la dovu- 
ta concentrazione e responsabili 
tà, «violando le norme della navi- 
gazione marittima che vanno ap- 


sulla spianata della demolita 
cokeria si stanno ultimando i 
lavori su due pattugliatori m 
rittimi ordinati dalla Libia e co- 
struiti dalla ditta privata 
«Adria Mar». Si tratta di unità 
(30 metri) che forse già in setti- 
mana, dopo i collaudi in mare, 
faranno rotta per Tripoli e an- 
dranno a equipaggiare la Guar- 
dia costiera libica: 

Costruiti — sia pure con este- 
se modifiche — sulla base dei 

progetti delle motovedette per 

farina jugoslava appres 

te una ventina di anni le a Por- 
torè, i due pattugliatori saran- 
no seguiti da altri due già in fa- 
se di costruzione avanzata. So- 
no unità previste per 14 uomi 
ni d'equipaggio e dotate di due 
motori da. 11000 kw, in grado di 
farle navigare a una velocità 
massima di circa 30 nodi. Ar- 
mamento (probabilmente un 
cannoncino prodiero da 22 mm 
e due mitragliatrici da 12,6 
mm) ed equipaggiamento elet- 


Un varo all'intemo del cantiere navale di Portorè 


tronico saranno installati al lo- 
ro arrivo in Libia. Tra pochi 
giorni, a prenderle in conse- 
gna, Saranno due equipaggi 

junti da Tripoli che, durante 
fl viaggio di trasferimento, sa- 
ranno assistiti da tecnici del- 
l'Adria Mar. Con ogni probabili- 
tà, alla stessa ditta il governo li- 
bico affiderà anche l’allestimen- 
to di altre quattro unità analo- 
ghe ma con propulsori più po- 
tenti e în grado di sviluppare 
una maggiore velocità di pun- 


Concludiamo questa sorta di 
«caleidoscopio»  cantieristico 
quarnerino con una novità dal- 
lo stabilimento di riparazioni 
navali «Viktor Lenac», nel cui 


arsenale a Martinscica è final- 
mente avvenuto il primo collau- 
do del bacino galleggiante nu- 
mero 11. Il dock, dopo anni di 
assemblaggio e messa a punto 
(era stato acquistato sul merca- 
to dell'usato) è stato portato fi- 
no una profondità di 12 metri e 
quindi fatto risalire. Il test non 
sembra avere riscontrato incon- 
venienti. Il grande dock ha una 
capacità di sollevamento fino a 
60mila tonnellate. Il suo primo 
impiego sarà costituito dall'ap- 
prestamento dei cassoni in ce- 
mento che saranno collocati sul 
fondale (e riempiti) nel porto di 
Fiume per creare il nuovo scalo 
contenitori in Riva Zagabri. N 
sA 


La Capitaneria di porto: «Ha solo 14 anni, pilotava senza la necessaria attenzione» 


Lo scontro a Rovigno: denunciato 
il ragazzo alla guida del gommone 


plicate per evitare la collisione in 
situazioni del genere». 

Si precisa, inoltre, che Matteo 
Pieragnolo, oltre a non possede- 
re la patente nautica, non era 
sufficientemente maturo per sta- 
re ai comandi di un'imbarcazio- 
ne di quel tipo. 

La denuncia alla procura, che 
invece fa riferimento all'articolo 
272 del Codice penale, parla di 
violazione delle norme sulla sicu- 
rezza del traffico con gravi danni 
alle persone e ai beni materiali. 
In questo modo, si conclude una 


delle due inchieste disposte dal 
ministero del Mare, Turismo e 
Trasporti, con la quale si voleva 
accertare le responsabilità dell' 
incidente. Con la seconda inchie- 
sta, tutt'ora in corso e per la qua- 
le è stata nominata una commis- 
ione ad hoc, si vuole fare luce 
sulle cause della collisione e, allo 
stesso tempo, definire dei provve- 
dimenti intesi a elevare il grado 
della sicurezza nella navigazione 
marittima. 

Subito dopo la collisione, i 
quattro adolescenti veneti erano 


stati trasportati all'ospedale di 
Pola. Maria Elena Lubian di 11 
anni e Matteo Pieragnolo versa- 
vano in condizioni disperate men- 
tre Giacomo Cesarin (14 anni) e 
Beatrice Frescura (15) avevano 
riportato «solo» alcune fratture. 
Il giorno dopo, su interessamen- 
to della dottoressa Nela Srsen 
(di origine croata, occupata all' 
ospedale di Padova e amica della 
famiglia Lubian), i due feriti più 
gravi erano stati trasportati con 
un volo speciale nella loro città. 
pr 


LIL CASO Ime=e=;=en 
Accuse di speculazione edilizia 


Allarme ambientale: 
«La costa adriatica 
invasa dal cemento» 


POLA Il dilagare della cementificazione 
lungo la costa adriatica (con la complici 
tà anche degli amministratori che, n 
confronti degli speculatori immobiliari 
ed edilizi, mantengono un atteggiamento 

uasi di benevolenza) ha scatenato una 

lura reazione da parte del «Forum azzur- 
ro», juesto ente convergono le associa- 
ERO schierate contro l’urbanizzazione in- 
controllata che in Croazia rappresenta il 
business di inizio millennio. 

Ebbene, il Forum ha inviato al gover- 
no, alle forze politiche all'opposizione e al- 
l’opinione pubblica una lettera aperta 
nella quale si 
afferma che i 
grandi inves 
‘menti nel turi. 
smo del Paese 
sono solo la 
facciata di 
quelli che so- 
no i veri inte- 
ressi tenuti 
nascosti. Vale 
a dire, la co- 
struzione di 
appartamenti 
e case di vil 
leggiatura 
agli stranieri. 

Che, tto 
sotto, ci sia 
qualcosa di lo- 
sco lo confer- 


mano anche 
alcuni esperti Scorcio di costa croata 

neutrali _ 
quali, a detta del Forum azzurro, i conti 


non tornano. Ossia, i proventi della sta- 
gione turistica 2007 sono inferiori rispet- 
to alle previsioni basate sugli enormi in- 
vestimenti negli alberghi e negli altri im- 
pianti ricettivi. Se ne deduce che buona 
parte degli investimenti è destinata pro- 
prio alle speculazioni. 

In questo modo, prosegue la lettera, la 
costa sviene devastata e svenduta, ci si 
inchina alle lobby edilizie con la distru- 
zione a lungo termine dell'attività turisti- 
ca in funzione della collettività. 

Tra i progetti mascherati vengono cita- 
ti Punta Skala in Dalmazia e Brioni Ri- 
viera in Istria, fortemente voluto dal pre- 
sidente della Regione, Ivan Nino Jako- 
veic, In questo sesondo, caso, è prevista la 
costruzione di ville e appartamenti che, 
secondo il Forum, sarebbero in funzione 
degli interessi di pochi singoli. Gli specu- 
latori operano su un terreno fertile, si di 
ce infine, visto che mancano i meccani- 
smi di controllo dell'ambiente sulla costa 
e si tentenna anche nell'applicazione dei 
documenti di sviluppo strategico. 


per. 


t 


II giorno 8 settembre 
mente spirato 


è serena- 


Marco Dalla Torre 


Ne danno il triste annuncio la 
moglie FRANCA e i figli SI 
VIÀ con ANDREA e ALBI 
TO con MARILENA. 
La famiglia ringrazia i medici 
ed il personale della casa di cu- 
ra Salus. 
I funerali seguiranno mercole- 
dì 12 settembre alle ore 11.30 
nella Chiesa del Sacro Cuore 
di Gesù (via del Ronco) 

Non fiori ma offerte 

pro Domus Lucis 


Trieste, 11 settembre 2007 


Ciao 
Nonno Marco 
MARCO, PAOLA e LAURA. 


Trieste, 11 settembre 2007 


no vicini con tanto affetto 
al dolore della famiglia: 

- PAOLA, CHIARA e DODA 
con FABIO, FRANCESCO ed 
ELISA 


Trieste, 11 settembre 2007 


amici e 
DREA, 


colleghi AN- 
ANNA, BENIGNO, 
ELENA, FEDERICA, FRAN- 
CO. FULVIO, GIORGIO, 
GIULIA, GIULIO, MARCEL- 
LO, MAURO, PAOLO, PIE- 
RO. RENATO, STEFANO, 
VERONICA e VINICIO son 
vicini a SILVIA per la perdita 
del padre. 


Trieste, 11 settembre 2007 


Partecipano al dolore della fa- 
ia gli amici: 

- MARIO BATTERA 

- EUGENIO BERZETTI 

- GIANCARLO BUSSI 

- GIORGIO CIBIBIN 

SILVANO NOVAK 

- LUISA ROTTERI 

- BRUNO SALVADOR 

- FABIO ZUBINI 


Trieste, 11 settembre 2007 


Partecipano al lutto i condomi- 
ni di Campo San Luigi 4. 


Trieste, 11 settembre 2007 


Partecipano al lutto della fami- 
gli 

- FABIO, RITA, MATELDA 
e MARIAPIA COLAUTTI. 


Trieste, 11 settembre 2007 


t 


Se ne è andata în silenzio la no- 
stra cara mamma 


Ines Bicchierini 
ved. Dobrilla 


di anni 94 


Addolorati lo annunciano i fi- 
gli NIDI A con LUCIO, MARI. 
SA, LUCIO con ANGELA, la 
sorella LINA con i figli, i nipo- 
ti MANUELA con ANGELO, 
MASSIMO, TIZIANA — e 
ALAIN, i pronipoti LUCA, 
MARCO, FEDERICO e TOM- 
MASO unitamente ai parenti 
tutt. 

I funerali seguiranno mercole- 
dì 12 alle ore 10.40 dalla Cap- 
pella di via Costalunga. 


Trieste, 11 settembre 2007 


Partecipa al lutto ADRIANO. 


Trieste, 11 settembre 2007 


Un bacio 


Nonna Ines 
FEDERICO e TOMMASO. 


Trieste, 11 settembre 2007 


t 


E' mancata ai suoi cari 

Anita Miscia 

in Girardi 

La piangono il marito ALDO, 
la figlia MARISA con STEFA- 
NO ed ANNA, la sorella MA- 
RISA ed il fratello FABIO con 
le famiglie, parenti tutti. 
Sì ringrazia il personale della 
Clinica Medica di Cattinara 
per la sua umanità. 
1 funerali seguiranno giovedì 
13 settembre alle ore 13 dalla 
Cappella di via Costalunga. 


Trieste, 11 settembre 2007 


E' mancato all'affetto dei suoi 


cari 
Mario Salvagno 
l'uomo più buono del mondo 
Addolorati lo annunciano la 
moglie SILVANA, i figli MA- 
RISA con LUCIANO e BRU- 
NO con ANNA, i nipoti MAU- 
RIZIO con MIRELLA e PAO- 


LO con ADELCA. 


Ciao indimenticabile 


Nonno Bis 


ALESSANDRO, 
I funerali avranno luogo mer- 
coledì 12 settembre alle ore 


12.40 in via Costalunga. 


Trieste, 11 settembre 2007 


Partecipano al dolore i cugini 
SANTO, MARISA e AMA- 
LIA. 


Trieste, 11 settembre 2007 


Partecipano al dolore le fami- 
glie DEGENNARO e MASEL- 
LI 


Trieste, 11 settembre 2007 


Ciao 

Mario 
‘compare e zio indimenticabile. 
RENATO, ROSETTA, FRAN- 
CO, LOREDA! MAX, TA- 
NIA. 


Trieste, 11 settembre 2007 


Ne danno il triste annuncio il 


marito FULVIO e 
A e LORENZO. 


I funerali avranno luogo mer- 


i figli ELE- 


coledì 12 settembre alle ore 


11.20 in via Costalun; 


Non fiori ma opere di bene 


Trieste, 11 settembre 2007 


Partecipano commossi 
- L'amica SILVANA e 
glia 

Trieste, 


fami- 


11 settembre 2007 


Cara 

Gina 
sarai sempre nei nostri cuori 
Con immenso affetto BARBA- 


RA e MARIUCCIA con 
GIANPAOLO e GIORGIO. 


Trieste, 11 settembre 2007 


Ciao 


Ginetta 


POLDRUGO FRANCESCO, 
BRUNO con famiglia. 


Trieste, 11 settembre 2007 


Prematuramente ci ha lasciati 


Vojko Bukavec 


Addolorati lo annunciano la 
moglie ANNE, il figlio NIKO- 
LAI, il fratello MARJAN con 
MAGDA e parenti tutti. 

I funerali seguiranno giovedì 
13 alle ore 13 da Costalunga 
per il cimitero di Prosecco. 


Santa Croce, 
11 settembre 2007 


t 


Ci ha lasciati sabato 8 settem- 
bre 


Maria Grazia Seppilli 
ved. Taccheo 


Lo annunciano il figlio GIOR- 
GIO con ILARIA e MARCO 

nitamente ai 
LERIA ed ANI 
I funerali seguiranno domani 
mercoledì 12, ore 12.20, in via 
Costalunga. 


Trieste, 11 settembre 2007 


GUIDO CUSMA 


Trieste, 11 settembre 2007 


bbracciamo per l'ultima 
volta con lo stesso affetto di 
sempre 

- LUCIA, ADA, WILMA, RI- 
N MARIUCCIA, SILVIA 


Trieste, 11 settembre 2007 


Partecipano al dolore 
- BRUNA, LUCIO, 
BUFFOLO 


Trieste, 11 settembre 2007 


AGNESE 


III ANNIVERSARIO 


© non mutato amor 
‘mutata serba 


Vilma Degrassi Femetti 


Dolcissima Sposa e Madre. 


SALVATORE, ALBERTO, 
ALESSANDRA 


Trieste, 11 settembre 2007 


V ANNIVERSARIO 
Claudio Tognolli 
Sei sempre nei nostri cuori. 
La tua famiglia 


Trieste, 11 settembre 2007 


t 


E' mancata ai suoi cari 


Maria Amadei 
in Guglia 
Ne danno il triste annuncio il 
marito SERGIO, il figlio PAO- 
LO con PATRIZIA, la figlia 
GIULIANA con MARIO. 


Ciao 


Nonna 


MICHELA, ALICE e 
LIO. 
Le 


vedì 13, alle ore 9.20, in via 


GIU- 


sequie si svolgeranno gio- 


Costalunga. 


Trieste, 11 settembre 2007 


Ricordando con affetto: 
cugino FERRUCCIO e fami- 


g 
Trieste, 11 settembre 2007 


t 


Ci ha lasciati la nostra amata 
Mariella Pizzati 
in Huala 


Lo annunciano addolorati il 
marito DINO, i figli MAURO 
con FLAVIA e SONIA con 
PAOLO ed ELISA e parenti 

1 funerali seguiranno giovedì 
13 settembre alle ore 10.40 da 
Costalunga. 


Trieste, 11 settembre 2007 


Partecipa al dolore la famiglia 
PRECALL. 


Trieste, 11 settembre 2007 


Ciao 

Mariella 
ROBERTA. 
Trieste, 11 settembre 2007 


t 


mancata all 


‘affetto dei suoi 


cari 


Gemma Fonda 
ved. Predonzani 


Addolorati lo annunciano i f 
gli LAURA PAOLO, 
CARLO con FIORELLA, PA- 
OLO, e GIORGIO, e i nipoti 
ANDREA, GIULIA e ANNA. 


con 


1 funerali avranno luogo giove- 
dì 13 settembre alle ore 9 nella 


Chiesa del cimitero. 


Trieste, 11 settembre 2007 
Lo Yacht Club Adria 
sce al cordoglio d 
per la scomparsa del socio be- 
nemerito 


DOTT. 
Callisto Gerolimich 
Cosulich 


Trieste, 11 settembre 2007 


Associazione  Spedizionieri 
del porto di Trieste partecipa 
al dolore della famiglia per la 
perdita del 


CAP. DOTT. 
Callisto Gerolimich 
Cosulich 


Trieste, 11 settembre 2007 


Il Comitato di coordinamento 
degli utenti ed operatori portua- 
li di Trieste partecipa al cordo- 
glio della famiglia per la scom- 
parsa del 
CAP. DOTT. 
Callisto Gerolimich 
Cosulich 


per lunghi anni Consigliere del 
Comitato. 


Trieste, 11 settembre 2007 


Il Presidente ENRICO SA- 
MER, il Consiglio Direttivo e 
tutti i soci dell'Associazione 
Agenti Marittimi del Friuli Ve- 
nezia Giulia partecipano com- 
mossi al lutto della famiglia 
per la perdita del 

CAP. DOTT. 

Callisto Gerolimich 
Cosulich 


fra i fondatori dell'Associazio- 
ne alla quale ha dato per lun- 
ghi anni il proprio importante 
contributo di eminente figura 
del mondo marittimo giuliano. 


Trieste, 11 settembre 2007 


Il Presidente, il consiglio di am- 
ministrazione, la direzione e 
tutto il personale della G. Tara- 
bochia e C. S.r.l. prendono vi- 
va parte al dolore della fami- 
glia per la perdita del 
CAP. DOTT. 
Callisto Gerolimich 
Cosulich 


11 settembre 2007 


Trieste, 


Il Presidente PRIMO ROVIS. 
il Consiglio di Ammi 
ne e il Comitato Sci 
ione Ai 
Cuore partecipano con ci 
zione al lutto della famiglia ri- 
cordando con gratitudine il suo 
Socio Benemerito 


CAP. DOTT. 
Callisto Gerolimich 
Cosulich 


11 settembre 2007 


Trieste, 


Partecipando al dolore dei fami- 
liari ricordiamo il caro amico 


Callisto 


consapevoli che Trieste ha per- 
so un grande uomo. 
- PRIMO e SUNI ROVIS 


Trieste, 11 settembre 2007 


III ANNIVERSARIO 


Eleonora Ciani 
ved. Russi 
L'ASSOCIAZIONE — AMICI 


DEL CUORE ricorda con grati- 
tudine la sua benefattrice. 


Trieste, 11 settembre 2007 


MARTEDÌ 11 SETTEMBRE 2007 
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\ (sci 
= I NOSTRI VIAGGI Ei 
x SA BURGO 
E 05/07 ottobre euro 316,00 


pe CROCIERA sul NILO e CAIRO 
zzz 19/26 novembre euro 1.118,00 


uni n I 
E POI IN DICEMBRE: 


MERCATINI in TRENTINO .. 01/02 dicembre 
MERCATINI in EUROPA. .. 04/09 dicembre 
NATALE in TRENTINO .. 23/26 dicembre 
CAPODANNO a SORRENTO........ 28 dicembre/01 gennaio 
‘CAPODANNO a BUDAPEST 28 dicembre/01 gennaio 


CAPODANNO a OLIMIA. 29 dicembre/01 gennaio 


e GITE DI GIORNATA 

VILLE DEL BRENTA... 110,70. 22 SETTEMBRE 
TKEA PADOVA... n 24 NOVEMBRE 
MERCATINI DI NATALE A SALISBURGO....... 1 DICEMBRE, 

ED ORA CITROVATE ANCHE SU: www.sinfonlaviaggi.it 
Campo S. Giacomo 4 - Trieste - Tel.040 370370 


SINFONIA } VIAGGI 


LOTUS WELLNESS PROGRAMMA 
Riposati, rilassati nel corpo e nello spirito 


Programma: 


- 5,7 x mezza pensione, 
- balneazione illimitata nelle Terme »Lotuse 
- uso dell'accappatoio, 
Qi - accesso illimitato alla sauna, al 
f Tepidarium, al Centro fitness, 
- ingresso libero all'HIT CASINO”, 


disponi ant alri |-—+ 2x trattamenti In Lotus terme 

programmi 
Aurora Viaggi 
Via Milano 20 sese rasta 
94122 Teste 
Tel. 040 631300 [een NI" 
Nirika Viaggi ISPEUA ABDEUR 
Via San Lazzaro 13 BORN REGA 
94122 Trieste 


Tel: 040 637025 200 EUR SOAEUR 


Grand hotel Sava e Hotel Zagreb: 
Tol: 00388 3 811 4000; E-mail: nfo@hoteksava-rogaska si 


A cura della 
Manzoni & ©. Pubblicità 


Soggiorni termali: una pausa 
per dedicare tempo a se stessi 


Basta una settimana 
per riconquistare 
equilibrio, forma . 
er prepararsi 
e salute, sfruttando pis e 
vi rimettersi in forma 
le molteplici dopo l'ozio e gli eccessi 
FORA alimentari estivi. 
proprietà delle acque, per raggiungere il bene 
più Prezioso cioè la salute. 
contrastando Per un vero relax del corpo 
H i e della mente capace 
gl effetti del tempo di contrastare gli effetti 
e rimodellando del tempo, la soluzione 
a giusta è programmare 
il COPpo un soggiorno alle terme. 
nd . La Slovenia offre una 
con i massaggi vasta scelta di stazioni 


curative e di wellness, 


rn 


una tradizione curativa 


lunga di secoli. Il punto 
di forza è sempre lo 
stesso: la buona acqua 
termale. Oggi abbinata a 
programmi rigeneranti, di 
bellezza, dimagrimento, 
anticellulite e molto altro 


di ogni esigenza. Ogni 
stazione termale ha le 
sue prerogative e le sue 
peculiarità, in grado di 
curare al meglio certi 
disturbi; tutte offrono 
interessanti pacchetti 
vacanza e benessere una 
buona cucina, occasioni 

di divertimento, strutture 
anche per i più piccoli. 
Piscine termali con orari 
“lunghi”, saune a volontà, 
aree fitness e beauty. Il 
tutto offerto con una 
professionalità ben nota e 


CONCEDETEVI DEI GIORNI SPECIALI 
Unite il piacevole all'utile 


L'AUTUNNO ALLE PORTE 


Dal 23 al 26 Settembre e dal 3 al 7 Ottobre mezza 


pensione a notte a partire da 32 €. 
Programma include: mezza pensione, 1 ingresso alle 
cento fitness (ino a 3 ore), programma di svago, rel 


e dal 26 Ottobre al 4 Novembre PROFUMO DI CASTAGNE 
programma di 3, 5, 7 notti a partire da 114,75 €. 


Programma include: mezza pensione, 1 ingresso alle piscine, sauna 
centro fitness (ino a 3 ore), programma di svago, relax e animazione. 


5 notti: massaggio svedese (30 min) GRATIS 
7 notti: massaggio svedese (45 min) GRATIS 


Benvenuti alle Terme Lasko! 


Terme Lasko, Zdraviliska cesi 


all'avanguardiaco me 
concezione e servizi, con 


ancora. Per una “remise 
en forme?” all'insegna 


con prezzi assolutamente 
competitivi. 


Fascino autunnale di Salisburgo e dintorni 


ad ischl in una cartolina Me par = 
Bi: Stretta dalla collina 

del Moenchsberg, sulla riva 
occidentale del fiume, la città 
vecchia, ricca di palazzi barocchi che 
culminano con la Residenza ed il 
Duomo accoglie ancora il visitatore 
con quell'aria tipica che ricorda 
uno dei suoi cittadini più illustri 
Wolgang Amadeus Mozart. Sulla 
riva orientale del Salzbach chiusa 
dal Kapuzinerberg da un lato e più 
aperta dall'altro, domina lo Schloss 
Mirabell con lo splendido giardino. 
E intorno il Salzkammergut , la 


Bad Ischl in un'immagine d'epoca 


splendida regione dei laghi, con St, 
Wolfgang - sul lago omonimo, dove 
Robert Stolz si ispirò per la celebre 
operetta “AI cavallino bianco”- e 


con Bad Ischi, rinomata località 
termale e di villeggiatura già dai 
tempi dell'imperatore Francesco 
Giuseppe, che qui conobbe e si 
innamorò della sua Sissi. Senza 
dimenticare Hellbrunn con il Castello 
fatto costruire come residenza 

estiva dal principe arcivescovo 
Markus Sittikus: il parco offre un 
incredibile mix di arte rinascimentale 
e giardinaggio con scherzi d'acqua, 
fontane spettacolari, grotte, giochi 
meccanici e il “Teatro della roccia" 
ricavato dalla cava di pietra del 
monte. 


Nelle isole greche 
è ancora estate 


Sempre devi avere in men- 
te Itaca/ Raggiungerla sia 
il tuo pensiero costante./ 


Soprattutto, però, non 
affrettare il viaggio;! fa" 
che duri a lungo, per anni, 
e che da vecchio/metta 
piede sull'isola, tu, riccol 
dei tesori accumulati per 
stradal senza aspettarti 
ricchezze da Itaca./itaca 
ti ha dato il bel viaggio, 
‘senza di lei mai ti saresti 
messolin viaggio: che co- 
s'altro ti aspetti? Questi 
versi struggenti del poeta 
greco Costantino Kavafis 
sembrano un invito adatto 
a chi ancora deve fare le 
sue vacanze: un'isola del- 
la Grecia, una qualunque 
delle tante isole sospese 
tra mare e cielo, è la meta 
adatta per rinascere nel 
corpo e nella mente. 


In Libia: il fascino del deserto 


Alla scoperta di inestimabili bellezze storico-archeologiche 


attraverso la quale si 

esce dalla realtà nota e 
si entra in un'altra realtà 
inesplorata, che assomi- 
glia al sogno, scriveva Guy 
de Maupassant. 
E un viaggio în Libia rap- 
presenta la bellezza del 
sogno realizzato. | colori 
delle dune che mutano 
continuamente durante 
il giorno, il cielo carico di 
stelle la notte, in un si- 
lenzio capace di portare 
in un'altra dimensione: 
Come dicono | Tuareg “Dio 
ha creato il mondo per 
dare all'uomo una casa, il 
deserto perché vi trovi la 


I viaggio è una porta 


propria anima”. In Libia, sì 
estende una delle più affa- 
scinanti regioni sahariane: 
il massiccio  dell'Acacus, 
un altopiano arenario con 
una superficie, da nord 
a sud, di un centinaio di 
chilometri, intervallato da 
dune di sabbia e straordi- 
narie formazioni rocciose 
modellate dal vento, un 
vero museo all'aperto con 
pitture e incisioni 


rupestri, testimo- 
nianza dell'antica 
presenza dell'uo- 


mo. Ma altrettan- 
to suggestive sono 
le testimonianze e 
i resti della civiltà 
romana a Sabratha 


viaggio è oggi praticabile 
con notevoli comodità: gli 
alloggi del campo tendato 
di Dar Auis con pavimento 
in legno, sono dotati di let- 
ti con piumone e abat jour, 
docce interne, veranda 
esterna per sedersi a gode- 
re il fantastico panorama 
circostante. 

Nell'Akakus, una delle 
zone più suggestive del 
Sahara e nell'Erg di Ouba- 
ri, celebre per i laghi fra le 
dune sono stati approntati 
per i turisti campi Magic 
Lodge con tende dalla tipi- 
ca atmosfera berbera che 
possono ospitare comoda- 
mente tre persone. Si po- 
trà gustare il tè alla menta 
seduti su comodi cuscini 
e nella tenda ristorante i 
cuochi prepareranno una 
cena servita al tavolo in un 
ambiente magico. In ogni 
campo è disponibile un te- 
lefono satellitare per le co- 
municazioni con l'Italia. 


India e Laccadive in crociera 


Goa, Mangalore, un gruppo di isole situate 
nel sud dell'India con un ecosistema pressoché 
intatto, Cochin, patria dell'Ayurveda 


‘e Laccadive sono 
Lon le Maldive 

Idi un tempo. 
Assolutamente selvagge 
e con poco turismo 
a causa dei difficili 
collegamenti con l'India, 
della limitata ricettività 
alberghiera e dei 
permessi concessi con 
il contagocce al fine di 
preservare l'ecosistema. 
Per visitarle ci si può 
imbarcare sulla Ocean 
Odissey, una nave di 
ridotte dimensioni che 
naviga tra l'arcipelago 
(32 chilometri quadrati, 
12 atolli, 3 reef, 36 
isole coralline di cui 
10 abitate) e le coste 
dell'India. Ci si ferma 
sulle isole solo per 
visitarle, fare un bagno, 
prendere il sole e seguire 
qualche lezioni di yoga. 
Poi si torna a bordo. 


Itinerari gastronomici inVal Passiria 


ay 

il fe- gas SN in particolari 
E >». stube ric- 

della che di fasci- 
cucina con- no. Ci sono 
tadina quel- i canederli 
lo in pro asciutti 0 in 
gramma in brodo, alla 
Alta Val Pas- rapa rossa, 


siria (Bolzano) durante 
tre week end a cavallo 
fra settembre e ottobi 
Sapori rari, piatti diff 
li da trovare, tutti rigo- 
rosamente autentici vi 
aspettano dal 28 al 30 
settembre, dal 5 al 7 ot- 
tobre e dal 12 al 14 ot- 
tobre. | ristoranti di sei 
alberghi, accuratamente 
selezionati, sono pronti 
a soddisfare i palati più 
esigenti con prodotti lo- 
cali, piatti doc da gustare 


Due giorni intensi, di 
grande natura selvaggia, 
di mare spettacolare, 

di sabbia bianchissima 

e di vegetazione 
lussureggiante. Prima di 
arrivare alle Laccadive 
la crociera ha già 
toccato Goa, ex enclave 
portoghese in territorio 
indiano e Mangalore. La 
navigazione prosegue 
verso Cochin in Kerala, 
patria dell'ayurveda 
Durante la navigazione 
si trascorre il tempo 

nel centro wellness 
specializzato in 
ayurveda, al casinò, al 
night club, nelle vasche 
idromassaggio o in 
piscina. A bordo vengono 
anche organizzate 
lezioni di cucina e di 
astrologia. Info: 
www.godivaviaggi.it 


al grano saraceno, alla 
ricotta; poi una raffica di 
zuppe dal gusto delicato 
o intenso. Nei secondi 
prevale, vista selvaggina 
con arrosti di capriolo, 
camoscio e cervo, Da non 
dimenticare i dolci, come 
il “riibl” di grano sara- 
ceno, i krapfen dell'Alta 
Val Passiria o il famoso 
“Houlerpfandl". Info: 
Apt Val Passiria: tel 0473 
/ 656 188 Sito Internet: 
wwwwalpassiria.it 


e Terme Dobrna 


È 


Il pocchetto comprende: — ) 
+3 mezze pensioni bue ELIS BAL, 
«bagno illimitato in tutre k piscine termoli + ragno nottumo ca Y À E Vi pre 
+ aerobica in acqua ix 30 U 
‘sauna e fitness gratuiti (Giorno aggiuntivo 15 % di sconto sul prezzi da listino) 


Servizi inclusi 1 x impacco perl corpo oppure 2 x 4 minuti di solarium nel 
Centro massaggi e bellezza »Hida na tranikua. 


L'autunno è il periodo ideale per rimettersi in forma, 


Liarso® concedetevi un weekend oppure un periodo più lungo e‘ Jo, 0 Gareg 
WELMESStHO I, E spare de Kika cn 20-23.09 De cippa , Pour 5 not indicati per iledians(, Giniinare la/atirichezz 
Ultimi posti disponibili pre disntossicare a requitbrae ll cono 
(per persona muna comera deep 130€ BRIONI € Pola... 23.09 Quota a partire da 86,00 cure -2 notti mezza pensione a partire da 247 € a persona \ 


Ultimi posti disponibili Dal 16 al 30.09 presso gli alberghi SAVA/ZAGREB 


"di Regia 3 ah speciale ST Servizi: 1% terapia Gong (ll mercoledi) oppure un Ingresso aggiuntivo nel 


Centro saunietico »Delela savne « frutta fresca In camera » accappatoio. 

Programma YIN: 1 x bagno YineYang (30 min.) per eliminare la tensione 
sentimentale e a stanchezza » i x peeling del corpo (30 min.). 

Programma YANG: 1x massaggio Yin-Yang (S0 min.) per riequilibrare 

l'energia (massagio cl mericiani) 2 ore di noleggio della bicidetta oppure 

el bastoni per li nordic walking, 

Servizi Incluel In tuti | program: mezza pensione, Ingresso Ilimtato 

nelle piscine termali (piscina interna ed esterna) » 1 x ingresso al Centro 

«sdunistico »Delzla sevn * scqua gym = gimistica mattutina sotto la 
inezione del personale qualificato * programma d'animazione. 

VANTAGGIOSO PE 

Tome Data cd Dobma 50, 2204 DOBRNA, SLOVENIA 

T.4386 3 7606 00, ii Gtcrmo dabe.d, enm.orme pm 

“alrra Vinggi rese, suor Giromviggi com. : ORO 631900 


MS 
FR ECC 


trasferimento bus da Trieste, Udine e Pordenone 


Siamo a vostra disposizione con consigli e \ 


suggerimenti per le LISTE Viaggio di nozze, 
Anniversari vari, Compleanno e ricorrenze 


e le sue pittoresche città......9-14.10 este, infglasimnutBEente It, T 040 637025 


[PPP Pra] 
a RP 
di Tn, IRE 
ULTIME PARTENZE PER IL MEDITERRANEO O RELAX NEI CENTRI BENESSERE! 


Rabac Abbazia - Hotel Milenij 5°. Pago- Hotel Pagus4* Terme Olimia, Catez, Terme Zrece, Bled, 
Rogaska, Topolscica Maribor, Dobma, Lasko 


siamo a vostra disposizione in Via Milano, 20 Trieste - Tel. 040 631300 con i seguenti orari: 
da LUN a VEN 09.00 - 1.30 / 15.30 - 18.30 GIOV. NOSTOP 09.00 - 18.30 SAB 09.00 - 12.00 - email: auroraGauroraviaggi.com - www.auroraviaggi.com 


ILIRIKA VIAGGI SRL 


lac tica. Rodi 


Terme Smarjeske Toplice, 


ILIRIKA LAST MINUTE CENTER 
RO, 13 - TRIESTE - 


ka LastMinuteCenter www.lastminutecente: 


fo@lastminutecenter.it 
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IL PICCOLO 


MARTEDÌ 11 SETTEMBRE 2007 


PROTEGGIAMO 
IL TUO RISPARMIO. 


A settembro vi aspetta un It:rodibie “sconto del 20% su tutti i Prodotti Firmati Despar, Passo dopo Passo, 
Era Ora e Blo,logico, ll vostro risparmio è sempre più sicuro, e la vostra spesa è più ricca che mai 


INCREDIBILE SETTEMBRE! 


BEECHAGA ®|IEUERCERAA € ELCRORZA] ® 
DAL 3 AL 30 SETTEMBRE 


Avvisi Economici 


MINIMO 15 PAROLE 
Gli avvisi si ricevono 
presso le sedi della 
A.MANZONI&C. S.p.A. 
TRIESTE: sportello via 
XXX Ottobre 4/a, tel. 
040/6728328, fax 
040/6728327. Orario 
8.30-12,15, 15-18,15, 
da lunedì a venerdì 
UDINE: via dei Rizza! 
9, tel. 0432/246611, 
fax 0432/246630; GORI- 
ZIA: corso Italia 54, 
tel. 0481/537291, fax 
0481/531354; MONFAL- 
CONE: via Rosselli 20, 
tel. 0481/798829, fax 
0481/798828; PORDE: 
NONE: via Molinari, 
14, tel. 0434/20432, 
fax 0434/20750. 


La A.MANZONI&C. S.p.A. 
non è soggetta a vincoli 
riguardanti la data di 
pubblicazione. 

In caso di mancata distri- 
buzione del giornale per 
motivi di forza maggiore 
gli avvisi accettati per 
giorno festivo verranno 
anticipati o posticipati a 
seconda delle disponibili- 
tà tecniche. 

La pubblicazione dell'av- 
viso è subordinata all'in- 
sindacabile giudizio del- 
la direzione del giornale. 
Non verranno comunque 
ammessi annunci redatti 
in forma collettiva, nel- 
l'interesse di più persone 
o enti, composti con pa- 
role artificiosamente le- 
gate o comunque di sen- 
so vago; richieste di da- 
naro o valori e di franco- 
bolli per la risposta. 

| testi da pubblicare ver- 
ranno accettati se redat- 
ti con calligrafia leggibi- 
le, meglio se dattiloscri 
ti 

La collocazione dell'avvi- 
so verrà effettuata nella 
rubrica ad esso pertinen- 
te. 

Le rubriche previste so- 
no: 1 immobili vendita; 2 
immobili acquisto; 3 im- 


mobili affitto; 4 lavoro 
offerta; 5 lavoro richie- 
sta; 6 automezzi; 7 attivi- 
tà professionali; 8 vacan- 
ze e tempo libero; 9 fi- 
nanziamenti; 10 comuni- 
cazioni personali; 11 ma- 
trimoniali; 12 attività ces- 
sioni/acquisizioni; 13 
mercatino; 14 varie. 

Si avvisa che le inserzioni 
di offerte di lavoro, in 
qualsiasi pagina del gior- 
nale pubblicate, si inten- 
dono destinate ai lavora- 
tori di entrambi i sessi (a 
norma dell'art. 1 della 
legge 9-12-1977 n. 903). 


Le tariffe per le rubriche 
s'intendono per parola. | 
prezzi sono gravati del 
20% di tassa per l'Iva. Pa- 
gamento anticipato 
L'accettazione delle in- 
serzioni termina alle ore 
12 di due giorni prima la 
data di pubblicazione 
Gli errori e le omissioni 
nella stampa degli avvisi 
daranno diritto a nuova 
gratuita pubblicazione 
solo nel caso che risulti 
nulla l'efficacia dell’inser- 
zione. Non si risponde co- 
munque dei danni deri- 
vanti da errori di stampa 
o impaginazione, non 
chiara scrittura dell’origi- 
nale, mancate inserzioni 
od omissioni. | reclami 
concernenti errori di 
stampa devono essere 
fatti entro 24 ore dalla 
pubblicazione 


MMOBILI 
VENDITE 


Feriali 1,45 
Festivi 220 


GALLERY altopiano Malchi- 
na appartamento ristruttura- 
to (ca. 240 mq) in ottime con- 
dizioni con giardino. Posti 
macchina. Cod. 784/P 
0407600250 
waw.gallery-immobiliare.com 
GALLERY centralissimo ap- 
partamento ca. 191 mq, i 
gresso ampio, salone, cuci- 
na, tre camere, servizi. Euro 
385.000. Cod. —779/P 
0407600250 
www.gallery-immobiliare.com 


GALLERY centralissimo ulti- 
mo piano prestigioso ca. 200 
mq: salone doppio, poggio- 
lo, cucina, tre camere, servi- 
zi, soffitta, climatizzato. Par- 
cheggio residenti, poss. ac- 
quisto p. auto. Cod. 788/P 
0407600250 
www.gallery-immobiliare.com 
GALLERY Commerciale casa 
singola bilivello in ottime 
condizioni con giardino di 
proprietà. Cod. 760/P 
0407600250 
www.gallery-immobiliare.com 
GALLERY novità piazza 
Oberdan adiacenze. Vendesi 
muri di locale awiato di ca. 
80 mq con contratto di loca- 
zione. Cod. 773/P_ tel 
0407600250 
www.gallery-immobiliare.com 
GALLERY ottimo investimen- 
to via Veronese in nuova pa- 
lazzina disponibilità box va- 
rie metrature a solo euro 
30.000. Cod. 373/P 
0407600250 
www.gallery-immobiliare.com 
(A00) 

GALLERY Rupinpiccolo in- 
trovabile rustico carsico di 
ampia metratura. Servizio fo- 
tografico previo appunta- 
mento in ufficio. Cod. 795/P 
0407600250 
www.gallery-immobiliare.com 
GALLERY Scorcola ufficio 
prestigioso con soppalco: 
due saloni, sei stanze, servi- 
zi, posti auto, box. Info pre- 
vio appuntamento. Cod. 
801/P 0407600250 
www.gallery-immobiliare.com 
GALLERY Viale appartamen- 
to restaurato, ca. 240 mq am- 
pio salone, quattro stanze, 
bagni, cantina (pietra a vi- 
sta), cucina, retrocucina, la- 
vanderia, p. auto. Cod. 571/P 
0407600250 
www.gallery-immobiliare.com 
GALLERY via Filzi 4.0 piano: 
saloncino, cucina, balcone, 
due stanze, stanzetta, servi- 
zi, cantina. Euro 230.000. 
Cod. 783/P 0407600250 
www.gallery-immobiliare.com 
GALLERY via Galatti posti 
macchina in garage di pro- 
prietà da euro 35.0000, infor- 
mazioni previo appuntamen- 
to. Cod. 244/P 0407600250 
www.gallery-immobiliare.com 
GALLERY via Liburnia casa 
accostata di ca. 200 mq su 
due piani da ristrutturare 
parzialmente. Cod. 596/P 
040380261 
wwow.gallery-immobiliare.com 
OPICINA recente porzione 
di villa bifamiliare salone cu- 
cina due camere bagno ter- 
razza abitabile mansarda 
con bagno e terrazza taver- 
na box auto porticato giardi- 
no di 330 mq perfette condi 


zioni. Immobiliare Il Faro 
040639639. 
(A00) 


Prestiti per dipendenti e pensionati 
UNIKA 2007: 


Punto Credito Fiditalia di Trieste 


UICA169 


RABINO 040368566 Lignano 
villetta a schiera di testa tre 
livelli soggiorno angolo cot- 
tura matrimoniale bagno 
mansarda giardino euro 
290.000 rif. 3807. (A00) 
RABINO 040368566 ospeda- 
le Maggiore soggiorno matri- 
moniale singola cucina abita 
bile bagno euro 175.000 rif. 
6707. (A00) 

RABINO 040368566 San Gia- 
como ristrutturato soggior- 
no camera cameretta cucina 
abitabile bagno euro 
126.000 rif. 6607. (A00) 
RABINO 040368566 San Gia- 
como ultimo piano camera 
matrimoniale cucina abitabi- 
le bagno balcone cantina eu- 
ro 78.000 rif. 4007. 

(A00) 

RABINO 040368566 San Ni- 
colò palazzo prestigioso ap- 
partamento uso ufficio salo- 
ne sette stanze doppi servizi 
ripostiglio euro 725.000 rif 
5907. (A00) 

RABINO 040368566 via Ana- 
nian soggiorno due camere 
cucina doppi servizi riposti- 
glio euro 143.000 rif. 4507 
(A00) 

RABINO 040368566 via Gal- 
leria ottime condizioni sog- 
giorno due matrimoniali sin- 
gola salotto cucina abitabile 
doppi servizi euro 238.000 
rif. 11606. (A00) 

RABINO 040368566 via Lin- 
fe appartamento in casetta 
soggiorno matrimoniale cuci- 
na abitabile doppi servizi ta- 
vernetta cantina euro 
150.000 rif. 3507. 

(A00) 

RABINO 040368566 via Man- 
santa ristrutturato ingresso 
soggiorno camera cucina abi- 
tabile bagno euro 96.000 rif. 
5307. (A00) 

RABINO 040368566 via Pitac- 
co da ristrutturare composto 
ingresso tinello cucinotto 
matrimoniale bagno ampia 
cantina euro 86.000 rif. 
2407. (A00) 

ROZZOL alloggio ristruttura- 
to in piccola palazzina sog- 
giorno angolo cottura due 
camere bagno balcone canti- 
na euro 200.000. Immobilia- 
re Il Faro 040639639. 

S. VITO (via Negrelli) recen- 
tissimo soggiorno cucina 
due camere doppi servizi bal- 
cone posto auto termoauto- 
nomo climatizzato ascensore 
euro 240.000. Immobiliare Il 
Faro 040639639. 


Da Settembre 
il colesterolo cattivo 
sarà sotto controllo. 


Partecipa al Concorso* di Danacol 
e vinci il misuratore di colesterolo. 


Settembre è 
il Mese del Cuore: 
un mese pensato 
per prendersi cura 
del proprio cuore. 


LN la 


Danacol aiuta 


a ridurre il colesterolo |\ 
in modo naturale. 


(FOA) partecipa al Concorso 


per misurare il valore 
del colesterolo,” 


Danacol. Il tuo alleato naturale contro il colesterolo. 


SPAZIOCASA  040/369950 
eruo 135.000 Boccaccio/Sta 
zione in palazzo epoca allog 
gio validissimo di cucina abi 
tabile saloncino 2 camere bi- 
servizi autometano. 

(A00) 

SPAZIOCASA — 040/369950 
euro 105.000 viale XX Set 
tembre (adiacenze) in palaz- 
zo d'epoca alloggio di cuci 
na saloncino 2 stanze bagno 
autometano. 

SPAZIOCASA —040/369950 
euro 115.000 Borgo San Ser- 
gio/Flavia (zona) in palazzi- 
na recente alloggio di cuci 
notto saloncino 2 stanze ter. 
razzino 

SPAZIOCASA —040/369950 
euro 120.000 Fianona in pa- 
lazzina recente validissimo 
alloggio al piano alto di cuci 
na abitabile 2 stanze bagno 
terrazzini. 

SPAZIOCASA —040/369950 
euro 68.000 Campo S. Giaco- 
mo, in palazzo epoca in posi- 
zione tranquilla alloggio di 
cucina abitabile 2 camere ba 
gno autometano. 
SPAZIOCASA —040/369960 
euro 105.000 prezzo affare 
per alloggio al piano alto in 
palazzo d'epoca (zona) D'An- 
nunzio di cottura con salonci 
no 2 camere bagno terrazzo. 
(A00) 

SPAZIOCASA — 040/369960 
euro 125.000 Gretta (zona) 
in palazzina recente allog. 
gio con piccolo giardino di 
cucina saloncino matrimonia- 
le stanzino bagno autometa- 
no (da ristrutturare). 
SPAZIOCASA —040/369960 
euro 53.000 Matteotti (adia- 
cenze) in palazzo epoca pic- 
colo alloggio di camera cuci- 
na e servizi (da ultimare 
terni) 

SPAZIOCASA — 040/369960 
euro 65.000 Roiano (centro) 
in palazzina signorile piccolo 
alloggio di cucina abitabile 
camera bagno adatto per sin- 
gle/coppia 

SPAZIOCASA 040369960 eu- 
ro 135.000 Porta/Conti (z0- 
na) in palazzo signorile ap- 
partamento nuovo di cuci- 
notto saloncino matrimonia- 
le bagno autometano/condi- 
zionamento. 

VIALE IPPODROMO tinello 
con angolo cottura due stan- 
ze bagno balcone centralter- 
mo euro 130.000. Immobilia- 
re Il Faro 040639639. 

(A00) 


VIA COLOGNA tinello/cucini- 
no due stanze bagno balco- 
ne cantina termoautonomo 
condizionato privo barriere 
architettoniche adatto disa- 
bili euro 120.000. Immobilia- 
re Il Faro 040639639. 


MMOBILI 
ACQUISTO 


Feriali 1,45 
Festivi 2.20 


A.A. APPARTAMENTO da ri- 
strutturare in stabile decoro- 
so, qualsiasi zona per nume- 
rose richieste nostri clienti 
Definizione immediata. Euro- 
casa 040638440 
CHIADINO/ROZZOL cercasi 
urgentemente appartamen- 
to 2 camere, cucina, soggior- 
no, poggiolo e cantina. DI 
sponibilità immediata. Équi- 
pe Immobiliare 040764666. 
(A00) 

PRIMARIA società romana 
acquista: appartamenti, ca- 
se, stabili e terreni edificabili 
in Trieste e provincia. Infor- 
mazioni allo 0686221203 
(A00) 

SCORCOLA cercasi apparta- 
mento anche da restaurare, 
2 camere, cucina, soggiorno 
e bagno, realizzo immedia- 
to. Equipe Immobiliare 
040764666. 


MMOBILI 
AFFITTO 


Feriali 1,45 
Festivi 220 


GALLERY Agavi adiacenze 
affittasi box auto di recente 
costruzione con accesso tele- 
comandato. Euro 160 cod 
115/P tel. 040380261 
www.gallery-immobiliare.com 
GALLERY piazza Hortis ap- 
partamento tranquillo, arre- 
dato, soggiorno, zona cotti 
ra, camera, bagno. Affittasi 
studentesse euro 900. Cod. 
778/P 0407600250 
www.gallery-immobiliare.com 
GALLERY via Piccardi appar- 
tamento soggiorno angolo 
cottura, camera, bagno. Eu- 
ro 450. Cod. 295/P_ tel 
0407600250 
www.gallery-immobiliare.com 
RIVE graziosa mansarda con 
ascensore soggiorno cuci 
no camera bagno termoauto- 
nomo euro 550. Immobiliare 
Il Faro 040639639. 


SPAZIOCASA 040/369950 af- 
fitta euro 300 mens. arreda- 
to Severo in palazzina recen- 
te piccolo alloggio di cucina 
camera bagno autometano 
adatto single/studente. 
SPAZIOCASA 040/369950 af- 
fitta euro 450 mensili arreda- 
ta mansardina con terrazzo- 
ne in palazzina recente (via) 
Brig. Casale di cucinotto con 
tinello 2 stanze bagno. 
SPAZIOCASA 040/369950 af- 
fitta euro 450 mensili arreda- 
to Giarizzole in posizione 
tranquilla alloggio di cottu- 
ralsaloncino matrimoniale 
bagno ripostiglio terrazzino 
autometano box 
SPAZIOCASA 040/369950 af- 
fitta euro 480 mensili vuoto 
Conti alloggio nuovo di cuci- 
notto saloncino camera bagno 
autometano/condizionamento. 
SPAZIOCASA 040/369960 af- 
fitta euro 390 mensili vuoto 
Foraggi in palazzina recente 
alloggio di cucina saloncino 
2 stanze bagno. 
SPAZIOCASA 040/369960 af- 
fitta euro 480 mensili vuoto 
Burlo in palazzina recente al- 
loggio di cucina saloncino 2 
camere bagno terrazzino 
parcheggio condominiale. 
SPAZIOCASA 040/369950 af- 
fitta euro 520 mensili arredato 
Università alloggio come nuo- 
vo di cucinotto saloncino/matri- 
moniale bagno autometano. 


AVORO 

OFFERTE 
Feriali 1,45 
Festivi 220 


Si precisa che iu le inserzioni rlaive a 
fetta di mpiego-avoro devono intendersi 
ferie a personale sia maschile che femmin 
le (art. 1, legge 9/12777 n 903). Gliinsrzio. 
risi son0 impegnati ad osservare la legge. 


ASSOCIAZIONE selezione 4 
telefoniste adatto anche ca- 
salinghe e pensionate. Cerca- 
si anche una telefonista con 
esperienza richiami. Orari 
mattina o pomeriggio. Tel. 
per appuntamento dalle 14 
040421416. 

AZIENDA di Romans d'Ison- 
zo specializzata nella mecca- 
nica di precisione e stampi ri- 
cerca un operatore macchi- 
ne c.n.c. tel. 0481909592. 
AZIENDA di Villesse ricerca 
un responsabile amministra- 
tivo e finanziario con prova- 
ta esperienza casella postale 
n. 40 Gradisca d'Isonzo (Go). 


AZIENDA ITALIANA ri- 


cerca 10 operatori call 
center offresi fisso mensi- 
le inquadramento di leg- 
ge per informazioni pre- 
nota_un colloquio allo 


04002600192 040308398. 


CERCASI DISEGNATORI/ 


PROGETTISTI periti e in- 
gegneri navali-meccanici- 
aeronautici uso Prole 
|-Deas Catia. Sede di lavo: 
ro Udine e Trieste. Invia- 
re curriculum 


info@rdmslr.it. 


STUDIO in Trieste seleziona 
signorefine per facile lavoro 
di telemarketing. Tel 
3498192818. (FIL47) 


UFFICIO A Trieste sele- 


ziona 4 ambosessi anche 
prima esperienza per pic- 
cola amministrazione, ar- 
chivio pratiche e riforni- 
mento nostri clienti. Età 
18/40. Per appuntamenti 


040774763. (A5833) 
UTOMEZZI 


Feriali 1.45 
Festivi 2,20 


AUDI TT Roadster, 1,8 turbo 
180 hp, anno 2000, argento 
metallizzato, fari xeno, capo- 
te elettrica, cerchi 17", Bose 
system. Autocar via Forti 4/1 
tel. 040828655. Finanziamen- 
ti in sede. 

FORD Focus 1.6 Zetec 5 por- 
te, argento metallizzato, an- 
no 2003, full optionals, ga- 
ranzia. Autocar via Forti 4/1 
tel. 040828655. Finanziamen- 
ti in sede. 

JEEP CHEROKEE 2.5 turbo- 
diesel 12/95 5 porte, colore 
verde metallizzato, clima, 
cerchi in lega. Autocar via 
Forti 4/1 tel. 040828655. 
LANCIA Lybra 1.9 JTD SW 
anno 2000, blu metallizzato, 
clima bizona, ABS, 4 airbag, 
computer, garanzia. Autocar 
via Forti 4/1 tel. 040828655, 
Finanziamenti in sede. 
LANCIA Y 1.2 8V Unica, 
2002 argento metallizzato, 
clima, cerchi in lega, perfet- 
ta, garanzia Autocar via For- 
ti 4/1 tel. 040828655. Finan- 
ziamenti in sede 


Continua in 29.a pagina 


MARTEDÌ 11 SETTEMBRE 2007 


n riccoo 13 


CULTURA & SPETTACOLI 


di Bruno Simili 


a classica distinzione 
tra viaggiatori e turisti 
Isembra aver fatto scuo- 
Îa, e sempre più sono coloro 
che, pur appartenendo alla 
seconda categoria, per farsi 
viaggiatori si immergono 
nei romanzi ambientati nei 
luoghi delle loro destinazio- 
ni. Spesso però l'unico crite- 
rio di selezione di queste let- 
ture, almeno in assenza di 
un buon libraio, è soltanto e 
semplicemente di tipo geo- 
grafico. Ed è un peccato, per- 
ché anche in italiano comin- 
cia ad essere disponibile, 
grazie a piccoli editori spe: 
cializzati ma anche a qual- 
che collana di editori mag- 
iori, una buona scelta di vo- 
lumi di reportage e letteratu- 
ra di viaggio. 
A questo genere, popolare 
e raffinato al tempo stesso, 
appartiene il nuovo libro di 
Roberto Bertinetti, firma 
ben nota ai lettori del «Picco- 
lo», che Einaudi mette oggi 
in libreria, «Londra. Viag- 
gio in una metropoli che 
non si ferma mai» (pagg. 
176, euro 10,80), sin dall'in- 
troduzione risulta una lettu- 
ra utilissima oltreché grade- 
vole, Sia chiaro da subito: 
non si tratta in nessun mo- 
do di una guida, almeno non 
di una guida turistica ma- 
scherata (viste le competen- 
ze dell'autore, docente di 
Letteratura inglese all'Uni- 
versità di Trieste) da guida 
letteraria, La si potrebbe for- 
se definire piuttosto una sor- 
ta di guida culturale, Se in- 
fatti, come insegna l'antropo- 
logia, per «cultura» dobbia- 
mo intendere quell'insieme 
che include la conoscenza, la 
credenza, l'arte, la morale, 
le leggi e ogni altra capacità 
@ abitudine acquisita dai 


Per gentile concessione del- 
l'editore Einaudi pubbli- 
chiamo un brano dal libro 
«Londra» di Roberto Berti- 


netti. 
( Ù ta per la prima vol- 
ta sui banchi di 
scuola. Magari attraverso 
il ritratto proposto da Dic- 
kens, Stevenson o Wilde. 
Per altri, forse, è stata la 
musica a farne un punto 
di riferimento: Beatles e 
Rolling Stones, natural- 
mente, ma anche i suoni 
acidi e duri del punk, op- 
pure le canzoni zuccherose 
delle Spice Girls e dei 
Take That o gli esperimen- 
ti multimediali di Damon 
Albarn, Aleuni, poi, hanno 
seguito i campionati delle 
sue squadre di calcio. Per 
gli addetti ai lavori, infi- 
ne, costituisce da tempo 
un laboratorio politico nel 


chi l'ha conosciu- 


Ilsuicidio,nel'50,suggellò 
il primo mito letterario 
del secondo Novecento 


di Nico Naldini 


1 suicidio nel 1950 dello 
scrittore Cesare Pavese 
mescolò ancora una volta 

arte e vita suggellando il pri- 

mo mito letterario della se- 
conda metà del Novecento. 

Ad accentuare il carattere e 

le ramificazioni di questo mi- 

to concorsero i fatti italiani 

dagli anni "20 ai 50. Giova- 
ne intellettuale timido e in- 
troverso fu considerato dalla 
polizia fascista «pericoloso 
per l'ordine nazionale» e rele- 
gato per tre anni în un paesi: 
no calabrese. Infatti Pavese 
sia pure con le contraddizio- 
ni e le cautele di chi è immer- 
so nella letteratura come 
unica ragione di vita, aveva 
aderito al movimento cultu- 

rale antifascista avviato a 

Torino da nomi rimasti inci- 

si nella storia come Augusto 


L'enorme cupola del Millenium Dome sulle rive del Tamigi. A destra, l'inconfondibile Big Ben 


SAGGI Esce oggi il nuovo libro dell’anglista, edito da Einaudi 


La Londra di Bertinetti: 
viaggio in una metropoli 
che non si ferma mai 


membri di una determinata 
società, questo «viaggio in 
una metropoli che non si fer- 
ma mai» è un ritratto esem- 
plare della cultura inglese 
contemporanea. 

Grazie a una quantità con- 
siderevole di informazioni, 
che a volte rischiano forse di 
tramortire un poco il lettore 
a digiuno di cose inglesi, an- 
che più assidui frequentato- 
ri di Londra scopriranno per 
la prima volta nomi, luoghi, 


eventi, storie. Pure «gli adep- 
ti della religione della bri- 
tishness, un'insolita forma 
di idolatria per tutto ciò che 
è (0 viene giudicato) tipico 
dell'isola e della sua capita- 
le», infatti, si accorgeranno 
che ci sono nuovi motivi per 
tornarsene a Londra non ap- 
pena possibile, magari ap- 
profittando di uno dei tanti 
voli low coast disponibili. 

La Londra popular dei ta- 
bloids a grande Hratura, dei 


pub, del tumultuoso tifo cal- 
cistico; ma anche la metropo- 
li che ha saputo scommette- 
re sul proprio futuro e che, 
per riprendere le parole di 
un inglese (assai poco mode- 
sto, come da migliore tradi- 
zione), è «ciò che gli altri spe- 
rano di diventare [...]Que- 
sta è la forza della nostra 
condizione, la nostra gloria, 
il nostro investimento com- 
merciale. Noi siamo i nuovi 
pionieri. Dobbiamo vendere 


alle altre nazioni il nostro 
passato e il nostro presente 
affinché ne facciano il loro 
futuro». Uno sguardo all'ar- 
chitettura e alle scelte urba- 
nistiche, ad esempio agli edi- 
fici costruiti nei Docklands 
negli ultimi anni, o alle poli- 
tiche museali che hanno por- 
tato alla gratuità della mag- 
gior parte dei musei londine- 
si («perché mai un cittadino 
dovrebbe pagare per vedere 
ciò che è suo?»), ci pone im- 


mediatamente di fronte una 
metropoli che pensa con 
qualche decennio di anticipo 
a ciò che dovrà essere. 

Da questo punto di vista 
il libro è molto più di una let- 
tura piacevole da mettere 
nel bagaglio a mano prima 
di imbarcarsi per Londra e 
va consigliato alla classe po- 
litica e imprenditoriale del 
nostro Paese. Dai vari capi- 
toli si imparano, infatti, mol- 
te cose in merito alle scelte 


La capitale britannica è n puszle composto da milioni di pezzi diversi tra loro, che sprigionano identica malìa verso chi li osserva 


Oggi la città «al plurale» è un immenso parco a tema 


quale si elaborano signifi- 
cative novità sul versante 
della destra e della sini- 
stra, A dispetto dei diversi 
motivi di interesse, Lon- 
dra rappresenta per uomi- 
ni e donne di ogni età un 
punto di riferimento oltre 
che una meta turistica di 
grande fascino. 

Quello che accade a Lon- 
dra spazio trova con buo- 
na continuità su stampa e 
tv, il gossip legato alla fa- 
miglia reale riempie le cro- 
nache, i suoi palazzi monu- 
mentali, il profilo della Ci- 
ty, i ponti sul Tamigi, gli 
altissimi grattacieli eretti 
negli ultimi anni, i musei 
oppure la cartina della me- 
tropolitana risultano fami- 
liari anche agli occhi di 
chi non l'ha mai visitata. 


Ciascuno, insomma, ha 
una sua idea di Londra, as- 
socia a qualcosa di partico- 
lare il nome della metropo- 
li. E tutte le letture sono 
corrette, visto che Londra 
è una città «al plurale», un 
puzzle composto da milio- 
ni di pezzi diversi tra loro, 
che sprigionano identica 
malia verso chi li osserva, 
un brand di fama mondia- 
le in grado di accendere de- 
sideri di ogni tipo, di ga- 
rantire emozio! nella 
mente e nel cuore di chi si 
appassiona al culto dell'an- 
tico o, al contrario, vuole 
inseguire le ultime tenden- 
ze che affiorano nei settori 
più innovativi. 

Nulla, del resto, manca 
in quell'immenso parco a 


tema che è oggi Londra, al- 
lestito a beneficio degli 
adepti della religione della 
britishness, un'insolita for- 


sua capitale. La gei 
di una proposta all inclus 
ve risiede proprio nella va- 
rietà în pratica infinita 
delle suggestioni che è in 
grado di offrire, ottenuta 
per sovrapposizioni succes- 
sive, senza che mai il nuo- 
vo scalzi l'antico, garanten- 
do invece la pacifica convi- 
venza tra i due ambiti 
fu 

Una regia accorta garan- 
tisce la sopravvivenza dei 
riti e la conservazione dei 
luoghi dove il passato si 


Roberto Bertinetti (Foto Toni) 


manifesta in tutta la sua 
forza evocativa a beneficio 
dei turisti. A cosa serve se 
non ad attrarre chiassose 


masse di stranieri il cam- 
bio della guardia a Whi- 
tehall, per quale altro mo- 
tivo decine di ufficiali in 
pensione indossano ogni 
mattina la divisa variopin- 
ta da Beefeater e si dispon- 
gono ordinatamente all'in- 
terno della Torre, pronti a 
dare informazioni sulla 
storia dell'antica prigione 
di stato nella quale, ulti- 
mo detenuto, venne rin- 
chiuso nel 1941 Rudolf 
s? La tutela e la pro- 
mozione del patrimonio 
storico rappresentano una 
priorità dei governi britan- 
nici e Londra ne ha certo 
tratto considerevoli benefi- 
ci. L'appea! di quanto ap- 

re agli stranieri carico 
di significato in termini 
simbolici e, soprattutto, fa- 


di una classe dirigente che, 
‘anche grazie a opzioni politi- 
che lungimiranti (e non con- 
flittuali tra laburisti e con- 
servatori), ha saputo ricon- 
vertire la storia del grande 
Impero, mettendo insieme 
un paradigma culturale cui 
si guarda con ammirazione 
da tutto il mondo. 

Nel libro non manca dun- 
que la politica (naturalmen- 
te i diversi pezzi della coro- 
na britannica, Diana inelu- 
sa, e un bel po' di Tony Blair 
e di Margaret Thatcher), ma 
ci sono anche le scelte di con- 
sumo che hanno fatto di Lon- 
dra (e chi è rimasto a Harro- 
ds faccia un salto a Nike- 
town) una della capitali 
mondiali dello shopping con- 
temporaneo. Ci sono la musi- 
rvanguardia (ben oltre 

stols, quella dei club 
esclusivi e quella dei vaga- 
bondaggi giovanili) e la nuo- 
va City (che sembra aver 
perduto ogni traccia del vec- 
chio capitalismo da gentiluo- 
mini). C'è la green London 
dei grandi parchi, e con essa 
l'amore dei londinesi per il 
verde (oltre un terzo della 
superficie della città è rico- 
perto da un prato o da un bo- 
sco), senza il quale forse il 
sindaco Livingstone non 
avrebbe potuto varare limi- 
tazioni al traffico privato al- 
trove impensabili. 

Come è scritto nelle pagi- 
ne conclusive del libro riser- 
vate ai riferimenti bibliogra- 
fici utilizzati e suggeriti dall' 
‘autore, tra ricostruzioni sto- 
riche, testimonianze di viag- 

iatori, studi accademici, la 

ibliografia su Londra è 
enorme e conta centinaia di 
titoli su ogni aspetto della vi- 
ta e dello sviluppo della cit- 
tà. Leggere questo libro, con 
profitto e qua e là non senza 

ualche sorriso, significa tra 
l'altro risparmiarsi una fati- 
ca del genere. 


cilmente identificabile si 
manifesta con particolare 
evidenza nel caso dei de- 
yartment stores del West 
ind, sempre affollati, e 
del favore di cui continua 
a godere Harrods, tempio 
di un lusso decisamente ki- 
tsch che però non sembra 
conoscere crisi (.. 
Che, poi, questa caratte- 
ristica della città si tradu- 
ca in business per chi vi la- 
vora e spinga al consumo 
chi la visita non costitui- 
sce una sorpresa se si tie- 
ne conto che, per secoli gi 
inglesi hanno costruito Ja 
loro fortuna economica sul 
commercio. Ora è Londra 
il brand da promuovere e 
l'interesse per quanto av- 
viene nella capitale rap- 
presenta un traino prezio- 
so per una nazione orgo- 
gliosa di poter indicare 
con il roprlo presente il 
futuro di chi la osserva. 
Roberto Bertinetti 


W INBREVE 
Film biografico 
Penelope 
Cruz sarà 


la Callas 


L’attrice spagnola Pene- 
Lope Cruz Pe inter- 
retare le sopra- 
Bo Maria Callas in un 
film che il produttore 
Guido De Angelis vuole 
realizzare dal romanzo 
biografico «Troppo fiera, 
troppo fragile» di Alfon: 
so Signorini, che esce og- 
i per Mondadori, A con- 
mare l'ipotesi è lo 
stesso produttore in 
un'intervista pubblicata 
oggi da «Tv Sorrisi e can- 
zoni», I contatti con la di- 
va spagnola, alla quale 
l’autore del romanzo bio- 


grafico ha inviato una co- 
pia del libro con la dedi- 
ca «Alla Maria e alla Cal- 
las del mio cuore», sono 
fà stati avviati e sem- 
rano a buon punto. 


Morto Bizot, 
autore-contro 


La Francia ha perso uno 
dei padri della cultura 
underground: — Jean- 
Francois Bizot, giorn 
sta e fondatore della rivi- 
sta «Actuel» e di Radio 
Nova, è morto sabato 
scorso a Parigi, a 63 an- 
ni, dopo una lunga lotta 
contro il cancro. Nel suo 
libro «Un momento di de- 
bolezza» del 2003 (Fa- 
yard), aveva dato un no- 
me alla sua malattia: 
«Jack lo squatter». 
Autore di diversi libri, 
romanzi e saggi, nel 
2001 in «Underground, 
l'histoire» Bizot definì co- 
sì la contro-cultura: «es- 
sere capace di non stare 
in riga, avere il coraggio 
di fare quello che esce 
dagli schemi dell'epoc: 


Addio Jane Weman 
moglie di Reagan 


WASHINGTON L'attrice Jane 
Wyman, prima moglie 
dell'ex presidente ameri- 
cano, Ronald ig ge è 
morta all'età di 93 anni 
pella sua casa, di Palm 
rings, in California. 
Ebbe quattro nomination 
al, premio Oscar e nel 
1948, vinse la statuetta 
per l'interpretazione di 
una sorda vittima di uno 
stupro nel film «Johnny 
Belinda», La sua carriera 
cinematografica cominci 
nel 1937 con «Gold Dig- 
gere finì nel 1969 quan- 
|o recitò in «How to com- 
mit marriage». Successi- 
vamente meaS a televi- 
sione per la popolare se- 
rie DARA Torero. La 
Wyman si era sposata 
cado: volte e aveva avu- 
to due figli da Reagan. 


Lo scrittore Cesare Pavese, nato nel 1908, suicida nel 1950 


Monti, Leone Ginzburg, 
Massimo Mila, Giaime Pin- 
tor, Giulio Einaudi, Carlo Le- 
vi. Ma non si considerò mai 
un intellettuale organico al- 
l'ideologia marxista. Rifiuta- 
to il suo generico, astratto ot- 
timismo militante, rivendicò 
una libertà intellettuale che 


gli consentì di percorrere 
uno dei più significativi itine- 
rari in cui ebbe la sua parte 
anche il richiamo religioso: 
«La ricca e simbolica realtà 
dietro cui se ne sta un'altra, 
vera e sublime... 

Nei «Dialoghi con Leucò» 
avvertì la necessità di uno 
studio scientifico dei fenome- 


PERSONAGGIO Lorenzo Mondo dedica un corposo ritratto dalle molte prospettive al celebre scrittore e poeta di «La bella estate» 


Cesare Pavese, gli amori di un uomo che non poteva amare 


ni religiosi. Ampliò quindi le 
sue conoscenze con lo studio 
dei grandi autori di testi et- 
nografici, tra cui Frazer, 
Lévy-Brnh], Miricea Eliade, 
N icetato 1 princi LI 
iventato i le col- 
laboraiore della eos edi 
ce Einaudi, quando avviò la 
pubblicazione delle loro ope- 
re fu sottoposto a dure criti- 
che da parte del Partito co- 
munista che agì anche con 
interventi censori. 
All'avventura intellettua- 
le si mescolò presto quella 
sentimentale in una sorta di 
dialettica interiore tra spe- 
ranza e disperazione. Nel 
suo rapporto con le donne da 
subito si è aperto un intero 
orizzonte di roventi passioni 
sessuali, condizionate da un 
totale senso di inadeguatez- 
za. Ansie, delusioni, tentati- 
vi ripetuti votati al fallimen- 


to. E incombente su tutto la 
scappatoia del suicidio, Co- 
nosciamo le donne di Pave- 
se: egli stesso ne ha scritto 
nei suoi romanzi e nei diari 
Battistina Pizzardo, detta Ti- 
na, Fernanda Pivano detta 
Nanda, Bianca Garufi, Ma- 
ria Livia Serini. Ciascuna di 
queste donne fù vista da Pa- 
vese da un'angolazione subli- 
me. Spinto dal desiderio fero- 
ce di una casa e di una vita 
che non avrà mai, le implora 
di sposarlo. Forse non vuole 
ricordare né ammettere le 
sue inadeguatezze fisiologi- 
che e sogna un'impossibi 
fusione fisica oltre che spi 
tuale. 

Alla fine degli anni 40 Pa- 
vese è situato nel posto che 
gli spetta, come narratore, 
come saggista e come tradut- 
tore. Da anni ha scoperto la 
letteratura americana dan- 


done un'interpretazione di- 
versa da quella di Elio 
rini. Resterà memorabile la 
qua ‘traduzione di «Moby Di- 
Nel 1950 riceve il Premio 
Strega peri racconti «La bel- 
la estate». Viene fotografato, 
‘ammirato; ma è in corso l’en- 
nesimo tormentone amoro- 
so. Nella pagina dedicatoria 
di «La luna e i falò» appare 
una misteriosa lettera ©. È 
Constance Dowling sorella 
di Doris, due attrici america- 
ne sbarcate a Cinecittà. Pa- 
vese dopo un incontro casua- 
le si è innamorato di Con- 
stance e malgrado le prove 
subite si appresta ad affron- 
tare di nuovo il «passo terri- 
bile». Lo assilla il timore del- 
l'impotenza, ma per una vol- 
ta il «passo» è compiuto. Ma 
la donna è l'amante di un at- 
tore italiano e nella stessa 


notte passa dal letto di Pave- 
se a quello dell'attore. Con- 
trappunto di ogni passione è 
l'idea del suicidio, 

«Non ci si uccide per amo- 
re di una donna. Ci si uccide 
perché un amore, qualun- 
que amore, ci rivela la no- 
stra nudità, miseria, inermi- 
tà, nulla». È una nota del 
diario «Mestiere di vivere» 
in cui si concentra una testi- 
monianza esemplare di se 
stesso e del suo tempo. Il sui- 
cidio è compiuto con una for- 
te dose di barbiturici. Accan- 
to a lui c'è un biglietto: «Per- 
dono a tutti e a tutti chiedo 
perdono. Va bene? Non fate 
troppi pettegolezzi». 

Sul Pavese è stato scritto 
moltissimo; intere generazio- 
ni lo hanno eletto come gui 
da nel doppio tormento del- 
l’arte e della vita. Ma quello 
che conta non è solo il «caso 


Pavese» bensì la sua impron- 
ta culturale e poetica che nel 
tempo continua a mostrare 
prospettive nuove. Il libro 
che gli ha dedicato Lorenzo 
Mondo è l’ultimo e il più 
consistente contributo alla 
sua conoscenza. «Quell’anti- 
co ragazzo. Vita di Cesa- 
re Pavese» (Rizzoli, pagg. 
240, euro 17,50). 

Lorenzo Mondo, scrittore 
e giornalista, torinese di na- 
scita e formazione culturale, 
ha usato tutto quello che era 
palese e soprattutto quello 
che era “aubbiono ‘e nascosto 
per darci un ritratto dalle 
molte prospettive che alla fi- 
ne si risolvono in una sola: 
chi era Cesare Pavese. Sele- 
zionando e mescolando gli 
elementi più significativi li 
ha calibrati nell'unico rac- 
conto di una vita tormentata 
e delle sue sublimazioni. 


14 CULTURA & SPETTACOLI 


MODA A Gorizia talenti da tutto il mondo perla sfilata che chiude il concorso 


Sabato la notte di Mittelmoda 


MARTEDÌ 11 SETTEMBRE 2007 


EDITORIA Il 18 settembre a Roma 
Il Premio giornalistico 
«Marco Luchetta» 


IL PICCOLO 


mtnolino per ventotto finalisti 


GORIZIA Quindici anni fa nasceva Mit- 
telmoda, e Gorizia lanciava la sfida 
con_il primo concorso per giovani 
fashion designer, vetrina autorevole 
per la creatività innovativa e punto 
di raccordo tra aziende a caccia di ta- 
lenti da inquadrare nello staff e stili- 
sti in cerca di lavoro nel mondo della 
moda. 

Da quell'intuizione, con il passare 

anni, l'evento ha messo solide 

è costituito il Mittelmoda In- 
ternational lab, il laboratorio perma- 
nente sui giovani designer emergenti, 
e da Mittelmoda hanno spic 
lo giovani talenti. Come nel c 
j Jennifi 
nel 2005 
bilmente in Hennes&Mauritz, 
danese Martine Jarlgaar 
nello staff di Vivienne W 
l'indiano Gaurav Gupta che oggi fir- 
ma la sua etichetta, o del belga Eric 
Menieur, alias Willy, che ha aperto il 
suo atelier e sfila a Parigi. 

A tre lustri di distanza da quegli 
inizi, l'orgoglio di aver fatto cres 
e consolidare l'e 
mente esibito. M 
tocompiacimenti, piuttosto 
sguardo già proiettato avanti. Come 

vanti» era Mittelmoda quando de- 
buttava sulla scena nazionale Ieri a 
are gli inizi e a presentare l’edi- 
2007 si sono ritrovati i vertici 


a 


zione 


di Udine e Gorizia Fiere, della Came- 
ra di commercio e del Comune di Gori- 


Sintesi affidata a Maurizio Tripa- 
ni, general manager di Mil e direttore 
‘dine e Gorizia Fiere: 

il primo concorso internazionale per 
giovani stilisti. Altri ci hanno segui- 
to». Cos 
che cor 


segnerà il sigillo trecentesco 
della città di Gorizia ai fondatori di 
Mittelmoda International Lab, l'orga- 
nizzazione è nella stretta finale. 

L'ari 
venienti da 19 pae: 

cademie di moda — è 
giornata di giovedì 
cherà ai 
Party. Venerd 
concorso con il fitting pomeridiano: i 
concorrenti incontreranno la giuria 


seguita dalle premiazioni negli spazi 
di Gorizia 

gramma è 
mattina a Gradi: 
enoteca «La S 
terrà il workshop guidato da Jan Van 
Mol, fondatore e dir 

Creativ 
mento è il pri 


‘appresentanza dello spon- 
di brand. 


jamo stati 


‘mentre il Comune annuncia 


respoi 


vo dei ventotto finali 


ini ospiti il Kick Off 
entra nel vivo del 


Marcello 
brand. 


rivere, rivelare ogni 
ollezioni in gara. In 
e 20, il gala nella cornice 


Fiere. La novità nel pro- 
‘appuntamento di sabato 

d'Isonzo, dove al- 
nissima» alle 11 si Ele: 


Caz 
tone e lino). 


tore di Ad!dict 
Lab di Bruxelle: 
no di una 


L'appur 
ie nell’a 


bito del progetto europeo di animazio- 
ne economica «Nuovi mercati»: 
ru del design farà proseliti parlando 
di utopie da design in un mondo fatto 


In giuria, quest'anno, siederanno il 
presidente di Mil e presidente onora- 
rio di Camera nazionale della moda 
italiana Beppe Modenese, lo stesso 
Tripani, e rappresentanti dei settori 
che «fanno» la moda. Si list 
vi trai giurati saranno 
abile della seconda linea di 
John Galliano, Elio Fiorucci, Liz Grif- 
fiths di Studio Mis: w 
Patrizia Moroso e Walter Sbaiz. A 
presentare i marchi coinvolti nel 
concorso figure 
Margareta van den Bo: 
Fabio Benassi 
Bianchi de La Perla, Franc 
ro e Paolo Landi di 


Guerriero 


Scuole e accademie di moda saran- 
rappresentato da Shola £ 
di 


ili e moda itali 
Salvaneschi (C 
no & Shirt Avenue), 
iga (Fondazione industria co- 


il gu- 


e creati- 
Sergio Ciucci, 


an Mol, 


anno Beata Aurell e 
h di H&M, 
Furla spa, Giovanni 
jca Chica- 

Benetton Group, 
dell'omonimo 


teel (di- 
sign di Otago Poliyte- 
‘a a Mittelmoda e og- 

). Inoltre, in giuria, 


ni-Ati), 
ntro lino italia- 
Maria Grazia 


mio 
po s 


conos 


te 


è promos: 
italiana 
d'Italia, d 


Prim 
di Mose 


Dalia Vodice 


www.triestecinema.it | MIGLIORI FILM AI PREZZI PIU' BASSI DELLA REGIONE  www.triestecinema.com 


OGGI INGRESSO A SOLO 5€ L'INTERO E 4€ IL RIDOTTO 


AMBASCIAINA 


IL PIÙ' GRANDE CINEMA DI TRIESTE 


NECCESSARIO PRENOTARE. 
LA TUA POLTRONA E' SEMPRE GARANTITA! 


IN concorso 
‘AL FESTIVAL 
DI VENEZIA 


RISATE!!! 


NON E 


IO VI DICHIARO 


LO Cascio 


IL DOLCE E L'AMARO 


PARCHEGGIO PARK-SI FORO ULPIANO 3 ORE A SOLO 1€ 


CINEMA & TEATRI 
TRIESTE 
CINEMA 


Mi AMBASCIATORI 


www.triestecinema.it. Oggi ingresso a solo 5 € 
l'intero e 4 € il ridotto 


SHREK TERZO 


15.45, 17.15, 18.50, 

20.30, 22.15 
Proiezione digitale. Da venerdì | SIMPSON. 
ARISTON 


10 E BEETHOVEN 16.30, 20.10, 22,15 
di Agnieska Holland con Ed Harris e Diane Kru- 
ger. 

GLI AMORI DI ASTREA 

E CÉLADON 

di Eric Rohmer. Venezia 64. 
MCINECITY - MULTIPLEX 7 SALE 
Torri d'Europa, via D'Alviano 23. 

10 VI DICHIARO MARITO 

E... MARITO 15.50, 17.55, 20.00, 22.05 
con Adam Sandler, Dan Aykroyd, Kevin James, 
Jessica Biel. 5,50 € 

IO NON SONO QUI 16.30, 19.10, 21.45 
con Christian Bale, Heath Ledger, Cate Blan- 


chett, Richard Gere, ispirato alla vita e alla musi- 
ca di Bob Dylan. 5,50 € 


18.20 


PREMONITION 16.00, 18.00, 20.00, 22.00 

con Sandra Bullock. 5,50 € 

SHREK TERZO 16.00, 16.30, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00 

Proiezioni in digitale: 16.00, 17.30, 18.00, 

19.30, 20.00, 21.30, 22.00. 5,50 € 

CAPTIVITY 15.50, 20.10, 22.15 

di Roland Joffè, con Elisha Cuthbert. 5,50 € 

IL BACIO 

CHE ASPETTAVO 16.05, 18.10, 22.00 


con Adam Brody e Meg Ryan. 5,50 € 


Giovedì 13 settembre: Anteprima Nazionale SA- 
PORI E DISSAPORI spettacolo unico ore 22.00 


MARITO E... 


con Catherine Zeta-Jones, Aaron Eckhart. Pre- 
notazioni e preacquisti 040-6726800, www.cine- 
city.it. Park 1 € per le prime 4 ore. Ogni martedì 
non festivo 5,50 €. | matinée della domenica a 
4,50 €. 

m EXCELSIOR - SALA AZZURRA 

Intero € 5, ridotto € 4. Abbonamenti € 17,50. 
LE RAGIONI 

DELL'ARAGOSTA 16.15, 18.00, 20,00, 21.45 
di Sabina Guzzanti. Venezia 2007. Giovedì 13 
settembre Sabina Guzzanti e Pierfrancesco Lo- 
che incontreranno il pubblico dopo l'ultima proie- 
zione. Prevendita alla cassa del cinema. Per in- 
formazioni 040-767300. 

I0 NON SONO QUI 16.30, 19.00, 21.30 
di Todd Haynes, con Christian Bale, Kate Blan- 
chett, Richard Gere. Premio speciale della Giu- 
ria e Coppa Volpi a Cate Bianchett Venezia 
2007. 

m FELLINI 


www.triestecinema.it Oggi ingresso a solo 5 € 
l'intero e a 4 € il ridotto. 

LICENZA DI MATRIMONIO 16.30, 22.15 
con Robin Williams e Mandy Moore. 

L'ORA DI PUNTA 18.45, 20.30 
con Fanny Ardant. In concorso a Venezia 2007 
MI GIOTTO MULTISALA 
www.triestecinema.it. Oggi ingresso a solo 5 € 
l'intero e a 4 € il ridotto. 


IL DOLCE 

E L'AMARO 17.00, 18.45, 20.30, 22.15 
con Luigi Lo Cascio. In concorso a Venezia 
2007. 

sICKO 

di Michael Moore. 

LE VITE DEGLI ALTRI 
Oscar miglior film straniero. 5.0 mese 


Wi NAZIONALE MULTISALA 


www.triestecinema.it. Oggi ingresso a solo 5 € 
l'intero e a 4 € il ridotto. 


16.15, 20.20, 22.20 


18.10 


Premio Rodolfo 


concorrenti di 19 
quattro continenti ( 


La giuria, pi 
Roman Vlad, 
a e semifin 


izia per prosegui 


rea del 


mania) per 


10 VI DICHIARO MARITO 
E MARITO 16.30, 18.20, 20.20, 22.20 
con Adam Sandler. 100 minuti di grandi risate! 


PREMONITION 16.30, 18.20, 20.15, 22.15 
con Sandra Bullock. 
CAPTIVITY 18.15, 22.15 


di Roland Joffè, con Elisha Cuthbert. V.m. 14. 
PATHFINDER, LA LEGGENDA 


DEL GUERRIERO VICHINGO 16.30, 20.30 
IL BACIO CHE 

ASPETTAVO 16.30, 18.30, 20.30, 22.15 
con Adam Brody, Meg Ryan. 

SUPER 


PUTTANE DA BAR 
Luce rossa. V. 18. 


MH ALCIONE ESSAI 


4 MESI, 3 SETTIMANE, 
2 GIORNI 17.00, 19.00, 21.00 
Palma d'Oro Festival di Cannes '07. 


TEATRI 


M FONDAZIONE TEATRO LIRICO 
GIUSEPPE VERDI 


Info: www.teatroverdi-trieste.com, numero ver- 
de 800-090373. 


Biglietteria del Teatro Verdi aperta con orario 
9-12, 16-19. 

STAGIONE SINFONICA 2007, Campagna ab- 
bonamenti ritiro abbonamenti confermati e ri- 
chiesta nuovi abbonamenti. Vendita dei bigliet- 
ti per tutti i concerti. 

Incontro stampa aperto al pubblico di presen- 
tazione dei programmi e del concerto inaugura- 
le: mercoledì 12 settembre ore 11, Sala del Ri- 
dotto. 

Primo concerto Seconda Sinfonia «RESUR- 
REZIONE» di G. Mahler, Direttore Dan Ettin- 
ger, Orchestra e Coro del Teatro Verdi: venerdì 
14 settembre ore 20.30 (tumo A), domenica 16 
settembre ore 17.30 (tumo B) 


16.00 ult. 22.00 


Un abito del ceco Pavel Ivancic, in finale sabato a Mittelmoda 


Seconda fase da oggi a Gorizia 


I semifinalisti 
del «Lipizer» 


foetiminatorie Feto” Ulisse. 1° 
minatorie del 26° Concorso chiacchierato del 
internazio di violino | tà, e anche il più va 


Lipizer» 
che hanno visto in gara 


ha promosso 


5.30 e 20.30 - 


ni alle ore 10, i 

in cui la compagnia di una 
Aldemir Atilla (Turchia), Pierani attori 
i ne (Com in)] | trentina di giovani attori 


sud), Birringer Lea Carola 


Jong 


egnati alcuni «Pre- 
Panfili Ru 
miglior interpi 
te di una Sonata di Mozi 
a Birringer Lea Carola (Ge 
miglior esec 
zione delle Variazioni tratte 
da «La tecnica superiore del 
violino» di Rodolfo Lipizer. 


per la f 
chetta 


do, è al centro del nuovo 
spettacolo che in questi 
giorni il regista sta presen- 

ndo al ‘Teatro Comunale 


oro tra i più 
e asciutti fi 


tuati in questi anni, In fon- 
do sono «solo» quattro ore, 


(allevati nelle factory tea- 
trali del Piccolo di Milano e 


Fon un'altri- 


menti pa messa în sce- MO 


na. Ronconi non viene me- 
no al suo stile. Gli spettato- 
ri stanno seduti nei palchi, 
mentre la platea è ricoper- 
di legno, sopra le 

ano galle Hiar 
isse 


a un certo mo: 
mento svelando al di là, sul 
palcoscenico, un'altra rap- 
presentazione. 
Doppio ritorno» 


in scena 


intitola 


signifi- 


3 TEATRO MIELA 


Fino al 16 settembre, ore 18.30-22.30: mostra 
antologica di —«EVGENIJ —CHALDEJ» 
(1917-1997), il più celebre fotografo russo della 
Seconda guerra mondiale. Più di cento immagi- 
ni che ripercorrono la storia dell'Unione sovieti- 
ca dagli anni Trenta all'epoca di Gorbaciov. Bi- 
glietteria e informazioni: tel. 040365119, www. 
Miela.it 


i TEATRO ORAZIO BOBBIO / LA CON- 
TRADA 


Campagna abbonamenti 2007/2008: sottoscri- 
zioni presso aziende, circoli, associazioni, sin- 
dacati, scuole, Ticketpoint e Teatro Orazio Bob- 
bio. Prenotazione posti «ex turni liberi» in 
corso. Riconferme turni fissi fino a venerdì 
21/9. 040390613; contrada @ contrada.it; www. 
contrada.it 


Wi TEATRO ORAZIO BOBBIO / LA CON- 
TRADA 


Sabato 15 settembre ore 20.30 Serata d'ono- 
re per Orazio Bobbio. Ingresso libero con invi- 
to (da ritirare presso la biglietteria del Teatro 
Orazio Bobbio fino a esaurimento posti) 
040390613; contrada @contrada.it; www.contra- 
da.it 


UDINE 


E TEATRO NUOVO 
GIOVANNI DA UDINE 


www.teatroudine.it 
Abbonamenti stagione 2007/2008. 


Ufficio informazioni e biglietteria: dal 3 settem- 
bre - infoline 0432-248418 da lunedì a sabato: 
ore 9.30-12.30 e 16.00-19.00 (chiuso festivi) 
Fase conferme abbonati: dal 3 all'11 settembre 
2007. Fase variazioni abbonamenti dal 12 al 15 
settembre 2007. Nuovi abbonati (e nuovi tipi di 
abbonamento): dal 17 settembre. 


Sergio Canc 
set Toni Capuozzo, dal diretti 
li, dai direttori di quotidiani F 

ergio Baraldi (Il Pi 
gero Veneto) e Bojan Brezigar (Primors 
giornalista e scrittore Pino Aprile e dall'editorialista Ful- 
vio Molinari. Dal 28 gennaio 2008 


la «Itaca», sc 
to dal drammat 
sco Botho Strauss negli an- 
ni ‘90, un testo che nella ri- 
proposta del mito adombra 
una lettura politica del ri- 
torno di Ulisse: 
di un uomo forte - 
in Germania quando tra 
jon poche polemiche 
andò per la prima volt: 


Il secondo spettacolo si 
«L'antro delle 
ninfe» ed è una divagazio- 


invitato al Quirinale 


TRIESTE Un rici 
lornalistico interna; 
le quattri 
dei premi giornali 
dente della Repubblica, Giorgio Napolitano, in occasione 
della giornata dell'informazione, Sarà il 
Fondazione, Enzo Angiolini, ad illu 
gli obiettivi del Premio al presidente 
sione della cerimonia del 18 settembre al Quirinale, 
lineando che l'invito al Premio Luchetta è un prezioso eri- 
imento ai valori che hanno ispirato l'atti 
Fondazione ci p 
tà tra i popoli, il ri. 
e, soprattutto, l'opera di sensibilizzazione in favore 
delle prime 

Il Premio Luchetta istituito dalla Fondazione Luchetta 
nel decennale della morte dei giornalisti R: 
chetta, Alessandro Ota, 
in collaborazione con la Rai 


noscimento di altissimo prestigio per il Pre- 
vale Marco Luchetta ch 
edizioni, entra nella ristrettissima cerchi: 


convocati uffi 


residente della 
re le motivazioni 
apolitano, in oc: 
otto- 


tà della 
mio giornalistico Luchetta: la solidarie- 
spetto delle diversità etniche e politiche 
atu- 
bambini» 


vere vittime di ogni guerra 


Marco Lu- 
io D'Angelo e Miran Hrovatin 
- Radiotelevisione 
te in Piazza Unità 


la realizzazione 


lella serata conclusiva del Premio Luchetta inti- 

tolata a «I No 
La giuria del premio presieduta dal direttore del Tgr 

Rai, Angela Buttiglione, 

Mauro Mazza, dal vicedirettore del Tg1 Fabrizio Fe 

gni, dal viced 


Raiuno, 


ri Angeli» e trasmi 


composta dal direttore del 112 
a 


‘e di Sky Tg24 Emilio Carel- 

sco Carrassi (La Na- 
colo), Andrea Filippi (Messag- 
i Dnevnik), dal 


on line il bando 
ne del Premio. Info: www, 


remiolu- 


TEATRO Due spettacoli «a incastro» nel progetto realizzato dal regista a Ferrara 


La doppia Odissea c di Ronconi 


attorno a 11 versi del 
l'Odissea, basata sull'ope; 
del filosofo neoplatonico 
Porfirio, che si interroga 
mistero del luogo dove 
pproda alla fine del 
suo viaggio, prima di r 
prendere sanguinosamente 
di Itaca. Due mo- 
cinarsi, da pro- 
opposte, al mito 
che nel corso dei secoli } 
dato luogo alle più svaria 
interpretazioni, dall'Ulisse 
Dante a quello di James 


spettive 


În preciso momento, il 
sollevarsi della parete che 
divide le due rappresenta- 


(Germania), Bolkhovets Ser- zioni crea l'inaspettato pun- 
ge] Russia), Charlopain An. Il regista Luca Ronconi {o di congiunzione tra due 
gélique (Francia), Givelet visioni: la politi 

achel (Frane ), Kim Eung tti, che lo spettacolo ca» incont: al 

Soo (Corea del sud), Krekho- | "itorno di Ulisse ad It sono... due spettacoli, in ne filosof 4 
vetska Khrystyna (Ucrai- inn ioni n contemporanea, davanti a Ità, è il momento più 
na), Lee James Han Bin (Co- | mancano soluzio due pubblici diversi. Il pri. emozionate dell'intero pro- 


getto. Spettatori che scorgo- 
Itri spettatori, e Uli 
idato durante le 4 ore 
ittori) che passa 
spettacolo all 
agiscono, in contesti 
stessi interpreti. 
ica precisione di 
un congegno teatrale che 
stringe il secondo spettaci 
re esattamente 
minuti dopo il primo. So- 
ticato gioco di incastri 
che solo con Ronconi pote- 
va funzionare. 

Roberto Canziani 


rgo tede- 


algia 
si pensò 


«Ita- 


GRADO 

Mm CINEMA CRISTALLO 
MISS POTTER 
MONFALCONE 


Mi MULTIPLEX KINEMAX 


www.kinemax.it. 
Informazioni e prenotazioni: 0481-712020 


20.30, 22.30 


SHREK TERZO 16.00, 17.00, 
18.10, 20.00, 22.00 

CAPTIVITY 20.00, 22.15 

V.m. 14 

PREMONITION 18.00, 20.15, 22.15 


L'ORA DI PUNTA 17.40, 20.10, 22.10 
Ogni lunedì e martedì rassegna «Cinema d'au- 
tore» con ingresso unico a soli 4 €. 


Oggi 

«TRANSYLVANIA» 17.40, 20.00, 22.10 
di Tony Garlif con Asia Argento. 

GORIZIA 

MKINEMAX 


Sala 1 

PREMONITION 

Sala 2 

L'ORA DI PUNTA 

Sala 3 

4 MESI, 3 SETTIMANE 
E 2 GIORNI 
CAPTIVITY 

V.m. 14. 


mcorso 


Sala Rossa 
SHREK TERZO 
Sala Blu 

IL DOLCE 

E L'AMARO 

Sala Gialla 

IO NON SONO QUI 


18.00, 20.10, 22.10 


17.50, 20.00, 22.00 


17.50, 20.00 
22.10 


17.45, 20.00, 22.15 


17.45, 20.00, 22.15 


17.30, 20.00, 22.20 
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TRIESTE 


> TOMASI ALLA COMUNALE 

Oggi, alle 18.30, nella Sala Comunale d'Arte 
zza dell'Unità a Trieste s'inaugura «Vi- 

i», mostra personale del pittore Nicola To- 

masi, che rimarrà aperta fino al 30 settembre. 


> EL MAGO DE UMAGO 
Oggi, alle 21, ai Bar Pane e Vino e al Bar Vale- 
ria in piazza Marconi a Muggia spettacolo di 
musicabaret con Siora Jolanda, Gianfry & 
Sandro «El Mago de Umago». 


> FOTOGRAFIE DI OLGA MICOL 
Oggi, alle 17, nelle sale espositive al secondo 
piano della Biblioteca Statale di Largo Papa 
ovanni XXIII s'inaugura la mostra «Un petit 
sonrire Hindow reportage della fotografa trio 
stina Olga Micol, con costumi e gioielli da 
Kashmir è Ladakh, inserito nell’ambito di «Tri- 
estèfotografia». Intervento critico di Marianna 
Accerboni. Apertura fino al 29 settembre. 


STASERA 


PORDENONE 


> RADIO ZASTAVA 

Oggi, alle 13.30, il gruppo musicale Radio Z: 
stava suonerà dal vivo per i detenuti della Ca- 
‘ondariale di Pordenone. Il concerto è in- 
serito nel programma di iniziative del Proget- 
to pilota in tema di disadattamento, devianza 
e criminalità, che il Css Teatro stabile di inno 
vazione del Friuli Venezia Giulia coordina da 
oltre vent'anni all’interno delle Case Circonda- 
riali di Udine, Pordenone e Tolmezzo, 


MONFALCONE 


>I GIORNI DELL’ARTE A RONCHI 
Oggi, alle 20.30, nella sede del Consorzio Cul- 
turale del Monfalconese a Ronchi dei Legiona- 
ri per il festival «I giorni dell’arte» Fabiola 
Faidiga e Corrado Travan presenteranno me- 
todologie e finalità del loro lavoro. Seguirà la 
proiezione dei filmati s Meme» della 
Faidiga e «Le faremo i Travan, pre- 
miato al terzo concorso «Anteprima Zone di 
Cinema» di Trieste Film Festival 


FRIULI 
> ASPETTANDO BEPPE GRILLO 


Sono in corso in regione le prevendite per i 
prossimi appuntamenti di spettacolo. Grande 
attesa per lo show di Beppe Grillo il 20 set- 
tembre a Villa Manin di Passariano, dove il 
24 settembre si concluderà il tour di Elisa, 
mentre il 26 settembre allo Stadio Friuli farà 
tappa il tour di Vasco Rossi. Info 899325226, 


MUSICA Chiusa con successo la prima edizione della rassegna 


Botto finale a Muggia Jazz 
sulla scia di Gianni Basso 


TRIESTE «Non è stato facile organizzare que- 
sta rassegna, ma alla fine gli sforzi sono 
stati ripagati dalla magnifica risposta del 
pubblico che ha apprezzato le svariate for- 
me musicali proposte. Sarà il carburante 
per affrontare le prossime edizioni di un fe- 
stival appena nato ma già in salute e che 
promette bene. Siamo fiduciosi in un bril- 
lante futuro alla luce del riscontro ottenu- 
to da ambedue le serate». È un bilancio 
più che positivo quello di Stefano Franco, 
presidente dell’associazione Boogie Bite 
Corporation, che ha organizzato la prima 
edizione del Muggia Jazz Festival - in 
collaborazione con il Comune di Muggia e 
con il sostegno della Samer & Co. Shi 
ping - che ha portato per due sere 
za Marconi il meglio del jazz 
rock'n'roll, richiamando un folto 
pubblico € che si è chiuso domenic 
con il botto con una favolosa jam si 
»foni al termine del concerto di Gian- 
Basso, figura storica del jazz italiano 
composto dagli 


Asgiame al'auo Quartet organo e Pilo Mappa, batteria: brani ori- 
ginali dal sapore Sixties in un set di 
un'ora che diverte per alcune giocose gag 
tra i due fiati 

messa una summa del jass più classico. È !Aiduefisti ha Gualva né un 
grazie al suo suono perfetto € rigoroso, omaggio a Marylin e a Lupin III Sì finisce 
morbido e vellutato, dal cielo di Muggia è alla grande con Faso che incanta 
caduta «polvere di stelle con le folate di magia del suo sax. In trio 
Aprivano la giornata gli aus ‘Sweet & Love» prim ‘applaud 


sbrenkars di Diother Th 
to di secolo voce e leade: 

molto conosciuto a Trieste per le 

‘on Mike Sponza e la Central 

Blues Convention. 

Il quintetto composto da Arthur Ot- 

F , chi- 

Kiki 


gno sorretto dalla voce abrasiva di The- 
mel, basco nero e o‘ 
co a cantare: 

tanti e ieri su qu 
Solo, uno dei vostri più grandi artisti», 
accenna 


a con un robusto Walking blues. 
La band pe: 
te 6 
rock'n'roll e sco 
(Congo e 
Pack, Fire and Square). 
Il Dukes of the Rhythm Duo propone 
ancors 
e rock'n'roll impre 
ax di Thompson, che dà voce al personali 
mo pianismo di 
do. 


lounge di funky, 
ro Otto Ottolini, trombone, Mickie Loesc 


dei tre stupendi 
ti e Thompson strappapplau 
di Elli 

blues di Miles Davis. 


zione Boogie Bite 
to per la prossima edizione. 


hiali. Invita il pubbl 
«Gli italiani sono grandi can- 
sto palco è salito Bobby 


Una lacrima s 
ompagnato d 


tire 


a nei classici del Delta, Rou- 
e T-Bone blues, con incursioni nel 
ibande nei ritmi afro 
l'accenno a Iko Iko nella finale 


un vivace programma blues, swing 
osito dalle gemme di 


inco con il suo stile cal- 


soul e ritmi latin con 


oli e del gran finale: 
ofoni di E 


una «battaglia 
Berzat- 
su'Perdido 
ington e sul bis, costituito da un 


ganizzativa dell'associa- 
à in mo- 


Gianfranco Terzoli 


ll sassofonista Gianni Basso, figura storica del jazz italiano, con il suo Quartet 
ha chiuso trionfalmente il Muggia Jazz Festival. (Foto di Paolo Giovannini) 


Evento in collaborazione con il Festival «Nei suoni dei luoghi» di Monfalcone 


Oggi il Concerto per la Pace a Tirana 


Los 


TRIESTE L' 
turale «FuoriTesto» 
za del 


rà domani, 


veredo, in una chiacchie 
vista con Valerio Fiandr 
senterà anche il libro 


libro della Ietri, è conte 
in una frase di Pino nell 


za averle 
tà di cui par ce 
da Pino: il di 
to dal mondo «normale 
la forza di volontà e I 
fra e: 
Pino Roveredo segna 
a» vita con l'alcol, 
cattiv 
che Tri 
dere troppo bene. La s 
za la rivede poi negli o 


anni novanta con «C; 
ta», allora pubblicato dalla Lint e 


ripubblicato nel 2006 d 
Nel 2005 vince il pi 

mio Campiello, con i ra 
raccolti in «Mandami 
Que! 
tenso «Caracreatura». 


Il direttore d'orchestra italiano Walter Themel 


‘alcutta. L'evento - di grande spesso- 
re sociale ed etico - 

Ministero albane: 
Teatro Nazionale dell'Opera e 
to di Ti 
zia dell 
val musicale intel 
ni dei luoghi» di Monfalcone, che fin 
dalla sua © 

un progetto musicale che stimola con- 
tinui contatti e un fitto dialogo tra le 
realtà del Friuli Venezia Giulia ei Pa- 
i dei 


2007 più di 50 concerti. 


ra a Tirana, in Alba- 
à il Concerto per la Pace, 
celeb 


cuzione 


è organizzato dal 
del Turismo e dal 


borazione l'Agen- 
azioni Unite e con il Festi- 
rnazionale «Nei suo- 


ti dal 


tituzione ha lavorato a 


no alla 
Sinfoni 
Europea 
Balcani, în particolare in Croa- 

rbia, Bosnia Herzegovina e Al- 
, dove ha realizzato solo nel 


TOUR Applauditissimi concerti del quintetto triestino a Chicago 


Successo del TriesTango negli Usa 


TRIESTE Nella settimana dal 
22 al 29 agosto 2007 Si è con- 
clusa il 29 agosto la tournée 
di «TriesTango» negli Stati 
Uniti. Nell'arco di una setti- 
mana il quintetto triestino si 
ito per ben quattro vol- 
hicago, due per il Chi- 
cago international Tango F. 
stival nella «Grand  Bal- 
Iroom» e la «Red Lacquer 
Room» dello storico Palmer 
Hotel, un concerto pomeridia- 
no alla Preston Bradley Hall 
nella sala del prestigioso Chi- 
Cultural Center per 
l'Istituto Italiano di Cultura 
e un'esibizione dal vivo al 
Millennium Park sempre di 
Chicago per l'apertura del 
«Viva - ChicagoLatina Music 
Festival», sponsorizzato e ri- 
preso dalla celebre emittente 
Mtv. 

I concerti hanno avuto 
grande successo, ben 5 stan- 
ding ovation al concerto alla 
Preston Bradley Hall e la 


consumo (sal: 
bachata) è stat 


Il quintetto «TriesTango» reduce dal tour negli Stati Uniti 


grande risposta anche al Mil- 
Jennium Park, dove il foltissi- 
mo pubblico più avezzo alle 
danze sudamericane più di 


te coinvolto dalla magica at- 
mosfera creata dalla musica 
argentina del TriesTango. 


La tournée del quintetto è 
stata resa possibile dal con- 
tributo dalla Regione Friuli 
Venezia Giulia e dal soste- 


pat 


Il Concerto per la Pace, 


lella Sinfonia n. 9 op. 12 
re Min. di Beethoven da parte dell'Or- 
chestra Filarmonica, del Coro del Tea- 
tro Nazionale dell'Opera e Balletto di 
Tirana e dell'Orchestra Filarmonica 
e del Coro di Stato della Macedoni 
fusi per l' 
messaggio di pu 
rettore d'orchestra italiano no. 
Walter Themel. Tutti insieme i cori 
intoneranno sul testo di Schiller, l'In- 
ia ultimo movimento della 
oltre che Inno dell'Unione 


Il concerto vedr 
straordinaria di a 
zione: il noto soprano albanes 
Mala, ospite d'onore della serata, il 


TRIESTE Domeni 
sport di Chiarbola i Daemo- 
nia dell'ex Goblin Claudio 
Simonetti si 
nell'ambito della VI Mostra sti 
del disco us 
da Musi 
mune. Federico Amorosi (ex 
Glory Hunter) al bass 
no Previtali (ex Sci 

lurica) alla chitarra, Titta 
Tani (ex cantante degli Ab- 
stracta, 


to numerose canzoni dagli 
album «Dario Argento Tri- 
bute» e «Live or Dead». Mu- 
sica che incrocia suggestio- 
ni filmiche, 

rock progressivo. Un viag- 
gio nei territori oscuri delle 


e visionario, sparato ad alto tal 


Albanesi, austriaci, italiani insieme per celebrare Madre Teresa 


TIRANA Questa si 


che si ter- 
rdino del Pal 
le di Tirana, prevede I 


asione per divuli 


tolleranza, guida- 


rap) 


Teres 
diano. 


av 


la partecipazione 
solisti 


le conflittualità. 


ggio con cui ha sei 


La Nona Sinfonia di 
ortata alla sui 
fondi contenuti umani e simbolici, raf- 
figura bene i mali che anche Madre 
va e soffriva nel suo quoti- 
Ma come nel 

grande suora, anche in Beethoven vi 
è una ricerca di riappacificazione del- 


soprano austriaco Regine Hangler, il 
zzo tenore albanese Adrian Xhema 
- basso italiano Abramo Rosalen. 
L'attrice Roza Anagnosti leggerà 
cune delle più belle 
smi di Madre Teresa a ric 
sofferenze e il coray 
vito i più poveri, i 
interiore sorretto da uno spirito che 
vedeva sempre in Dio l'anco 
vezza e di speranza per il gene 


e il 


frasi e degli afori 


‘continuo conflitto 


ita, oltre ai pro- 


rato concitta' 
pensiero della . l'insostitui 


mondo esterno. 


te della rassegna cul- 
sulla terraz- 
conclude- 
‘on un incontro 
ista della serata 
stino Pino Ro- 
ata-inter- 
che pre- 
«Dietro lo 
specchio» di Francesca letri 
Il legame che unisce Roveredo al 
uto tutto 
prefazio- 


pagine) an 
Perchè la re: 
è que 
vissuta, osservata e scritta anche 
‘allontanamen- 
ma anche 
lida 


compagnie @ tutto quello 
te riesce ancora a nascon- 
»sperien- 
hi degli as- 
sistiti nelle strutture sanitarie in 
tività di oper 
stesso e degli al 


lla fine degli 
priole in sali- 


Bompiani. 
stigioso Pre- «C 


t'anno è uscito in libreria l'in- 


rarsi alla poetica, alla personali- 
tà cal messaggio del grande leto _m 
ino. Ne è uscito un 

affresco a più mani che ripropone 
ibile ruolo della pittura 

come medium tra l'individuo e il 


rittore ospite domani sera all’Ausonia 


«FuoriTesto» chiude 
con Pino Roveredo 


Anche per Francesca Ietri la 
scrittura è stata un modo per lega- 
re la propria esperienza a quella al- 
trui. «Dietro lo specchio», pubbli 
cato da Lampi di stampa all'inizio 
arla di anoressia, 
clusione dal mondo esterno, 
dell'ex Ospedale p o di Tri- 
che continua a vivere. 

L'ultimo appuntamento di «Fuo- 


‘atore. 


Pino Roveredo domani all'Ausonia 


riTesto» all'Ausonia ripercorrerà 
domani anche i principali premi 
letterari dell'estate: il vincitore 
dello Strega Niccolò Ammaniti con 

me Dio comanda», del Campiel- 
lo Mariolina Venezi 
ni che sto q e del Viareggio F 
lippo Tuena con «Ultimo paralle- 
lo». 


Daooggi al 2 ottobre alla EyesHot Gallery 


Omaggio a Umberto Saba 
con 24 artisti triestini 


TRIESTE Si apre oggi, alle 18, alla 
EyesHot Gallery în via del Lazza- 
retto Vecchio 17/4 a Trieste la ras- 
segna collettiva promossa in occa- 
sione del cinquantenario della 
morte del poeta Umberto Saba. 
Nel corso dell'inaugurazione Ma- 


Questo gli artisti partecipanti: 
Giuliano Babuder, Franca Bati- 
ch, Fulvio Bonazza, Giuseppe Cal- 
lea, Franco Chersicola, Giancarlo 
Coletti, Carolina Franza, Giovan- 
ni Franzil Casal, Federico Fumo- 
lo, Sergio Gerzel, Paolo Giorio, 


to che rio Pardini e Laura Premoli legge- Walter_ Klatowskj, Paolo. Koz- 
i sal’—ranno alcune poesie di Saba. mann, Giuliana Martinz, Luigi 
bisna La rassegna raccoglie i lavori tocco, Alice Psacaro] ulo, Loreda- 

Beethoven,  dî24 artisti che hanno voluto ispi- na Riavini, Franco Rosso, Renata 


Sirotich, Tullio Sila, Bruno Tom- 
ini, Piero Torresella, Manlio 
Visintini, Livio Zoppolato. 
La rassegna sarà visitabile fino 
a martedì 2 ottobre con orario 
1730-20 da lunedì a venerdì e 
daile 10.30 alle 13 il sabato. 


RASSEGNA Concerto nell’ambito della sesta Mostra del disco usato organizzata da Musica Libera 


Claudio Simonetti con i Daemonia a Chiarbola 


al pala 


de perizia tecnica. 


sono esibiti 


vivo di 


to, organizzata 
Libera e dal Co- 


netti. Che spiega: 


Bru 
Tel- 


nuato come s 
carriera di compi 
Glory Hunter e m 


Dgm) alla batteria, e natu- varie colonne sonore, tra le 
nente Claudio Simonetti quali "Phenomena", "Demo- 
alle tastiere, hanno esegui- “di Dario Ar- 


formare i Daemonia 


ha mostrato un 


merengue, gnodell'Unione Province Ita- | colonne sonore di Dario Ar- stonata la poca affluenza di 
motivamen- liane del Friuli Venezia Giu- | gento, Lamberto Bava, pubblico. Ad assistere allo 
lia e dal presidente della Pro- | John Carpenter, George A. show dei Daemonia c'erano 
Wincia di Trscalo Bassa Poro. | Romero. Us sound potente socattcito 1 messico. me 


triestini: Fuel 


volume da una band di gran- 


Con i Daemonia ho ritro- 
vato le stesse energie e la 
voglia di suonare dal 
puando ho iniziato 
con i Goblin!» afferma Simo- 
«Dallo 
scioglimento dei Goblin, av- 
venuto nel 1978, ho conti- 


he da film scrivendo 


ti. Da qui l'idea di 
Ti concerto al palasport 


Simonetti 
in piena forma. Unica nota 


From 


Hell, So Cold, Sin's Here, schi. 
Notturna, i fratelli Falcone, 
Alex Staropoli dei Rhapso- 
dy of Fire. Proprio a quest’ 
ultimo Claudio Simonetti 
ha voluto dedicare due bra- 
ni: «Phenomena» e «Non ho 
sonno». Composizioni ripre- 
se dai Rhapsody nei loro di- 


vido), 


ll tastierista Claudio Simonetti al palasport (foto Giovannini) 


Tra i momenti migliori 
della scaletta, meritano una 
segnalazione: 
(dal film di Dario Argento 
più famoso all'es 

nebre» (altro classico del bri- 
«Profondo 
(uno dei più grandi succes 


nazionali, nel 1975 restò al 
primo posto in ca per 
15 settimane), «Gamma» 
(scritta dal padre di Clau- 
dio, Enrico Simonetti), «Hal- 
loween» (il tema del cult-mo- 
vie di John Carpenter) e la 
«Toccata e Fuga in Re mino- 
re» (metal ante litteram da 
Bach). 

La giornata era iniziata 
nel primo pomeriggio con il 
concerto «Ricre Rock - 
Musica nei Poli di Aggrege- 
zione Giovanile» (dal vivo 
Safe Crash, Noname, Road 
Runners, Fronekaust e 
Sound Storm). «Il bilancio fi- 
nale della Mostra del disco 
usato è positivo - dichiara 
Davide Casali di Musica Li- 
bera -. Perché nonostante la 
crisi, abbiamo avuto un mi- 
gliaio di visitatori. Per quan- 
to riguarda le nostre propo- 
ste, continueremo a spinge- 
re il rock progressiv 


«Suspiria» 


stero), «Te- 


Rosso» 


Ricky Russo 
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LELECOMANDO] 


di Valentina Cordelli 


Nemmeno l'arrivo di Dapporto 
risolleva «Distretto di polizia» 


Non si può negare che «Distretto di polizia» sia una realtà 
della produzione seriale televisiva italiana ben consolidata 
e anche apprezzata dal pubblico. Ma i numeri devono basta- 
re? 0 i telespettatori e conseguentemente sceneggiatori e 
produttori sono pigri (se funziona un prodotto mediocre per- 
ché non ripeterlo per anni?). 

AI comando del distretto si sono alternati attori afferma- 
ti (Isabella Ferrari, Claudia Pandolfi), talvolta buoni (Gior- 
gio Tirabassi) e la regia è accurata se paragonata ad altre 
ferie italiane (d'altronde raccontare le vicende di Nonno Li- 
bero che stimoli registici può dare se si limita a parlare tut- 
to il giorno con i vicini di casa?). Ma di «Distretto di Poli- 
zia» sì salva poco, rivederne un episodio a distanza di anni 
è sconfortante perché la struttura (investigazioni «leggere» 
mescolate a storie personali poco approfondite) è rimasta 
congelata e il nuovo arrivo nella settima stagione di Massi- 

apporto e Max Giusti offre poco interesse - subito mor- 
tificati da personaggi poco originali: uno appassionato e ira- 
scibile, l'altro simpatico e «marpione» (perché solo altrove 
pensano a medici sprezzanti dipendenti da antidolorifici?). 

Ci dimostriamo doppiamente incapaci: professionalmen- 
te di imparare da modelli stranieri (ci limitiamo a importa- 
re serie o a imitarle superficialmente, vedi «R.I.S.») o di in- 
vestire su giovani con idee brillanti (chi ha scritto «Boris» e 
sta scrivendo «Boris 2» merita di scuotere telespettatori 
più numerosi di quelli di Sky); come pubblico di decretare 

[a morte di prodotti scritti male. 

Giovedì sera milioni di telespettatori hanno seguito su 
Canale 5 i nuovi episodi di «Distretto di Polizia». Îl primo 
raccontava il sequestro di un bambino, la scomparsa di un 
nonno adottato (il subplot d'attualità sociale?) e gettava le 
basi per la storia che accompagnerà il commissario duran- 
te tutta la stagione (una ragazza in fuga dalla 'ndranghe- 
ta), I dialoghi, ridondanti, scritti per occupare minuti, pro- 
curano sempre il dolore maggiore: in un momento delicato 
delle indagini, lo scambio tra il commissario e il padre del 
bimbo - «In me non deve vedere solo un poliziotto ma anche 
un padre» «Che intende?» - è agghiacciante. 


VI SEGNALIAMO 


RAITRE ORE 21.05 
«W L’ITALIA» SI CONGEDA 


«Per la politica» è il titolo dell'ultima 
puntata dall'Auditorium Parco della 
Musica di Roma, di «W L'Italia diret- 
ta» di Riccardo lacona. Ospiti Fausto 
Bertinotti, il direttore del Sole 24 Ore 
Ferruccio De Bortoli e il direttore di 
Libero Mercato Oscar Giannino. 


RAIUNO ORE 23.05 
NOTE DI PACE 


11 Settembre 2001: un giorno che ha 
cambiato la storia del mondo. Nel se- 
sto anniversario dell'attentato terrori- 
stico contro le Torri Gemelle di New 
York, Raiuno trasmetterà «Note di pa- 
ce», il concerto di Ennio Morricone da 
piazza San Marco a Venezia. 


RAITRE ORE 10.50 
SI PARLA DI IMMIGRAZIONE 


Immigrazione: questo il tema di «Co- 
minciamo Bene Estate». Tra gli ospi. 
ti, Mario Ciclosi del Ministero di 
Interni; il sociologo Paolo De Na 
Paolo Agnello Modica della Cgil e Giu 
seppe Politi della Confederazione Ita- 
liana Agricoltori. 

RAITRE ORE 23.40 

ULTIMI VENT'ANNI DI TV 


Si parla di trash nella puntata conclu- 
siva del viaggio negli ultimi vent'anni 
della television lati 2 - La tv ha 
un grande futuro alle spalle», il 
fframma ideato e presentato da Italo 

loscati, andrà in onda questa sera 
attorno a mezzanotte. 


4 FANTASMI PER UN SOGNO 
Regia di Ron Underwood, con Robert Dow- 


LA FRUSTATA 


Regia di John Sti s, con Richard Wid- 


ney jr (nella foto) e Charles Grodin. mark (nella foto) e Donna Reed. 
GÉNERE: FANTASTICO (Usa, 1993) GENERE: WESTERN (Usa, 1956) 
CANALE 5 8.35 RETEQUATTRO 16.35 


Un autobus subisce un inci- 
dente, nel quale perdono la 
vita 4 persone. Ma le loro 
anime, per ragioni divine, 
non possonono salire in cie- 
lo. C'è una prova da superare. Com- 
media riuscita e con ottimi interpre- 
ti. 


HURRICANE - IL GRIDO DELL’INNO- 
CENZA 
Regia di Norman Jewison, con Denzel 
Washington (nella foto). 
GENERE: DRAMMATICO 
(Usa, 1999) 


RAIDUE 23.00 


La storia vera di Rubin 
«Hurricane» Carter, un ta- 
lentuoso pugile nero con- 
dannato per un omicidio mai com- 
messo. Sarà liberato 21 anni dopo 
grazie all’attivista Lazarus. 


GRANDI MANOVRE 
Regia di René Clair, con Gérard Philipe e 
Michèle Morgan (nella foto). 


GENERE: DRAMMATICO 
D (Italia/Francia, 1956) 
LA7 14.00 
i Alla vigilia della Prima 
guerra mondiale, un giova- 
E ne tenente dei dragoni 


scommette con i comm 
ni di sedurre una bella modista. 
Brillante teorema amoroso con sotto- 
fondo melanconico. 


Un uomo e una donna sono 
alla ricerca del superstite 
di un eccidio degli Apaches. 
Per lui si tratta del suo pa- 
drino, per lei del marito di- 
sperso. 
I due volti della verità in un mini 
classico. 


SCARY MOVIE 
Regia di Keenen Ivory Wayans, con Jon 
Abrahams (nella foto) e Anna Faris 
GENERE: COMMEDIA 
(Usa, 2000) 


22.55 


ITALIA 1 


A un anno da un tragico in- 

cidente stradale, sei amici 

vengono perseguitati da un 

misterioso killer. Parodia 
del cinema horror: si ride, anche se 
non mancano le volgarità. 


DUE NEL MIRINO 

Regia di John Bradham, con Mel Gibson 

(nella foto) e Goldie Hawn. 

GENERE: AZIONE (Usa, 1990) 
0 


RETEQUATTRO 21.10 


Rick ritrova dopo anni l'ex 
fidanzata Marianne. 

Con lei dovrà sfuggire a pe- 
ricolosi killer intenzionati 
a ucciderlo per i suoi tra- 


scorsi. 
Discreto «on the road» s 


speso tra 
azione e ironia. 


[= RAIUNO @fi> Aaove ef Rame fico RereauaTTRO @f s camies ei mimi eur dani‘ 
06,05 Anima Good News 06.00 Tg2E.. state con Costu- | 06.00 Rai News 24 06.05 Tg 4 Rassegna stampa | 06.00T95 Prima pagina 0645 Baby Looney Tunes 06,00 Tg La7 06.00 The Stranger | Married - 
06.10 Sottocasa. 06.05 La storia siamo noi. Con | 06.25 Quincy. 06.00 Tg 5 Mattina 07.05 Falreez 07.00 Omnibus Estate 2007 Uno” Sconosciuto nel 
063079 1 Giovanni Minoli 07.10 Mediashopping 08.30 Tre minuti con Me- | 0720Pokemon Battle Frontier | 09.15 Punto Tg mio letto. Film Tv (dram 
06.45 Unomattina estate. 09108 Scusi, ma lei le paga le |_ 07.40 Hunter. Con Fred Dryer e shopping 07.50 Le avventure di Piggley | 00.20 Due minuti un libro. Con matico ‘05), Di Helen Sha 
0700791 oso 2888? Fim (como 71). Steplanie Kramer, 08.35 Quattro fantasmi per un | 1, ,,Winks coso ME usa ver Con Dai James El 
07.307 1 LIS, 06.40 Tg 2 Medicina 33 inciamo 08.40 Pacific Blue. Con Jm Da- Doraemon cacci ot 
073519 Parlamento 06.55 Quasi o sett. te. Con Michele Mirabella vidson e Dariene Vogel. 0830 Scooby Doo perduti 07.40 Dark Water. Film (horror 
08.00 T9 1 07.00 Random. 8 Arianna Clampoli 09.40 Saint Tropez. Con Tonya 0905 MacGyver. 1025 Mai dire sì. Con Pierce 105. Di Waller Sales. Con 
09.00 T9 1 10.00 Un mondo a colori 1200793 Kinzinger e Bénédicte Del- 10.05 Tre minuti con Me Brosnan e Stephanie Zim- Jenniler Connelly e Ariel 
00.30 Tg 1 Flash 1015792 12.15 Cominciamo bene esta- mas e Adeline Bondieay iestonping balist e Donis Roberts. Gade. 
10.40 Appuntamento al cine | 11.00 Piazza Grande. Con Gian te, Con Michele Mirabell || 10.40 Febbre d'amore 1010) pi 13011 tocco di un angelo. | 09.30 Extra Large 

ma carlo Magali ga Ara cp 11.30 Tg 4 - Telegiornale ALIGAr II, Con Roma Downey e Del- | 09.50 Spia + spia - 2 supera- 
1045Un ciclone in convento, | 13.00 Tg 2 Giorno 13.00 Cominciamo bene esta" | 11.40 Forum. Con Rita Dalla 1228 Baudo Aperto a Reese e John Dye. genti armati fino ai den- 
tag 13.30 Tg 2 E... state con Costu- da, Con ae Mirabella Chiesa. Aa ae cado port Li taaoto Lar Di Film omnia pi di 
11:35 Che tempo fa mo anna 12.90 Tg 4 - Telegiornale 14.45 Carabinieri 6. livir Fesser. Con Benito 
IM40La signora in giallo. | 12.50 Tg 2 Medicina 33 13.10 Saranno famosi. Con Ge: | 14.00 Forum. 15,45 Cuori tra le nuvole. Con | 1405 Dragon Ball 2 1.0 Mato. con Any ct Pacino e Pepe Viyuela e 
19:30 Telegiornale 14.00 L'ala sul Due. Con Ro- DELIO Ea 15.00 Wolff - Un poliziotto a Als Jung e Raphaéi Vo: | 1800 Verotica Mars. th e Jul Somma. Dominique Pinon @ Paco 
14.00 Tg 1 Economia berta Lanfranchi e Milo In- Berlino. Con Jurgen Hein- gi 14.00 Grandi manovre. Film Sagàrzazu. 

14.00 Tg Regione 1555 Sieepover Club (commedia ‘55). Di René | 1140 Exira Lar 

14.10 Jull - Sulle strade della fante 1420195 rich e Sieven Merîng 16.155 stelle 18.50 Merngia Melody - rinci rge 

felicità. 15:25 Campionati europei: Ita- | 4450 Trebisonda. Con Danilo | 15-00 Sentieri 16.52 Tre minuti con Me- pig Clair Con, na Philippe | 12004 J De DE 
14.50 Incantesimo 9. lia - Belgio Italia - Belgio Beraza, 16.30 Tre minuti con Me- diashopping 1715 Ramiro piccoli criceti, Micol Morgia e He matin Lone: FI 
1520 Regina dei fior 17.20 One Tree Hil. Con Chad | 15,55 Qualficazione Campio- dinshopping 16.55 Tg5 minuti A nine a i penne DIL Ve 
16.50 Tg Parlamento Michael Murray e James ati europei Under 21: | 19.35 La frustata. Fim (westem | 17.05L'abito da sposa. Fim | 1730 SpongeBob sila i ee ORE 
nani Lalferty e Hilarie Burton e ‘56). DI John Sturges. Con TV (commedia 01) Di | 1800Mushiking, il guardiano | 18.00 Star Trelt Voyager Con | 13.45 Hollywood Flash 
17.10 Che tempo ta Bethany Joy Lenz. Richard Widmark e Donna Sam Pilsbury. Con Ned della foresta Meer Rieki Volegnt: CON || FISSI Rina ini i 
17.15 Le sorelle McLeod. 18,05 Tg 2 Flash L1.S. 18.00 Geo Magazine Reed e John Melntire è Patrick Harris e Margaret | 18.30 Studio Aperto frodi effi wa” L: tO L 
18.00 Il commissario Rex. 18.10 Rai Tg Sport 18.10 Meteo 3 William Campbell e Martin Colin 19.00 Tre minuti con Me 6 Rober Duncan Monet, | 1840 Und poltrona due 
18.50 L'Eredità, Con Carlo Gon- | 18.30 Tg 2 1900793 Balsam, 18.501 contro 100. Con Ama: diashoppi pr 

19.00 JAG - Avvocati in divisa. | 1855 Diihad. Fim Tv (dramma 

ti 19.00 Voyager natura. Con Ge- | 19.30 Tg Regi 18.55 Tg 4 - Telegiornale 1905 Camera AAC Avo a va. i TA ore 
20.00 Telegiornale orgia Luzi 20/00 Rai Tg Sport 19.35 Mostri marini 2000795 2005 Tre minuti con Me Catherine Bell Con Adel Bencherl e Mi 
20,30 Soliti ignoti - entità na- |_ 19.55 Warner Show 20.10 Blob 20.10 Tempesta d'amore. Con | 20.30 Cultura moderna. Con diashopping 2000 Tg LaT fame Dania 

scoste. Con Fabrizio Fri: | 20.25 Estrazioni del Lotto 20.30 Un posto al sole. HenretteRichir - Fini e Teo Mammucari, yi Pa: 7030 Speciale Tg Le7 2035 Etra Large 

i 20.30 Tg 22030 Gregory B. Wald. 965 e Julana Mora. 
21.20 FILMTV | 21.05 TELEALM | 2105 ATTUALTA' | 21.10 FILM | 2110 FICTION 21.30 pocumenn | 21.00 FILM 


> La signora in giallo > Squadra | speciale > Ugly Betty >11 settembre > dihad 
Angela Lansbury in «Vago | Cobra 11 «La cliegina sulla tota: Docuficfon realizzata da | Seconda parte sui tre ter- 
ne letto con omicidio»: una | «La seconda chance» con «Non chiedere, non dire» | la Bbc su «il gomo che |  ronsi islamici in Francia. 
donna scompare sul reno. | Erdogan Atalay. con Amenca Femera. ha cambiato la stona». Con Adel Bencheri. 
ARI, Alli igiene | DMI Samson, | pani rn | e] ei 
lote di pace 00 Hurricane - ASTI im (avan: 9 rey's dio ® 
0005 Tg 1 - Notte oi Mmgcenza i a Ma) GIOCO ode. | noto 00207 id 0040 SS Nm or e 
x È mer 02.20 Mediasho Sport sia Ventura e Nicola Saw: 
(036 Abpunismento al cine | GI; 3AOViiti 2 - La Tv ha un | D000 TS sppe “iatio por'un | OZSSUn dottore rale nuvole. | 015%" muti con Me | 012590 Trek: Deep Spsce ro. 
00.40 Sottovoce. Con Gigi Mar- grande futuro alle spalle uomo solo. Film (galo | 09-15 Mediashopping diashopping Nine. Con Avery Brooks e | 01.10 L'impero dei lupi. Film 
Da 01.35 Meteo 2 0030793 En 0.25 Amolg. 0200 Studio Aperto - La gior- Rene Auberonois e Nico- (azione ‘08). DI Chris 
01.10 Scrittori per un anno | %40 Appuntamento all cine- 035079 4 Rassegna stampa | 0355 tte, minuti con Me- | Nata nuti con Me le de Boer e Michael Dom Nahon, 
01.40 Homo Ridens 01,50 L'attore Stavisty sa Tad 06.10 Gli scontenti, Fim (com- | o4oofas pi e Nana Visor e Teny Far. | 03.25 Extra Large 
10 Highwaymen. Fim (thîl- | 02: meda 59). Di Giusej relle Sci El Fadl e Ro- | 00.45 Mimic 3: Sentinel. Fim 
ORO Higfrny (i 02:30 Tg 2 Dossier Storie IN LINGUA SLOVENA ) PRE | 0430Boston Public. Con Chi | 0220 Night salind Chao e Colm Mea: horror 03). Di JT. Petty 
fer 103). Di Robert Har- | 03.00 Tg 2 Medicina 33 Lipartii.. Con Carlo Cam- MeBride e Anthony Heald | 0245 Angel. See a Simo | 0610 La Large 
mon. Con James Caviezel | 03,15 Serpents 1840 TV TRANSFRONTALIERA panini e Mario Carotenuto e Loretta Devine 0340 Talk Radio. ia Re ri marsa |: se aa eda 
muss ente a ve | Sica | | BSttottatastmno | csi grin | "Trains “TM | Stino © © | met fe 
ve tecniche di tra- | 03. n in lingua slovena ‘nostra vi a È 
smissione 04.10 nostri problemi. 2.00 TV TRANSFRONTALIERA ta. Con Salvador Pineda. | 0530795 05:35 Studio Aperto 09 one Di Joey Tera 
Iaopooo] [ET SKYMAX E, SKY SPORT [o Mtv q@fiarraicmusie 
GEIE nt | e e | RE | Gibba © | Misome "e | MTelequattro | i Capodistria — | MI'Tvm - Odeon 
09.35 Speciale: Severgnini in- | 08.20Uno sbirro tuttofare. ma 11.00 Summertits 
srt lia Moore | © Fim (aio tra Fan ch sent: de | {SO foga Khows sost | 0930 Me Cb sie © | 1200762000 Fat 1345 Progammi dell iomata | 123079 Odeon 
y 10 L'opera selvaggia vtr Tg | 1235 italia oh. 
1005 Shopgit, Fim 10.25 Timeline. Fim (fantascien edemi 111] 9A 12.00 Selezione balneare 13.10on Matteo 3 REVO. 12.50 Lotto in salotto. 
11.55 Extra La 209) Sweet Sixteen | 12.55 ANNews 134511 notiziario meridiano | 1420 Euronews 13.30 Lo Sport... Ciclismo 
12.15 Hardball, Fim 12.90 The Net - intrappolata fem | 16.00 TRL on Tour. 14.05 Do: 1450 Reilly la spia più grande | 13.55 Europa News 
14.10 Whipped - Ragazzi al nella rete, Fim. Monaco - Milan (11/407) | 16.00 Flash 15.1SLe aventure di Pinoo. | 1540 Metto” hi 14.10 Enjoy Television 
prinzagio. Film 14.30 The Interpreter. Fim (ihr Kona Monaco - Milan | 16.05 nr Cookies chio 16.20 Pallacanestro: Cam 14.50 Televendite 
15.40 La ragazza con l'orecchi- er 105) (11/4/07) 17.00 Flash 16.05 Don Matteo 3 ti Europei Spagna 19.00 Coming Soon 
no di perla. Film 1640 La maschera di Zorro. | 1805 Rue Inter: inter » AI Rn 1 164011 notiziario meridiano 17.30 Fanzine 19.10 Tg Triesteoggi 
siste | alpine > | (fotapaz cei | SEO | Matt mie | Haec | “tori ripa | SRI 
Mn Gn ti I | IG logie | aggio, ||| Ratutio-tem | alma | (ili, | Meus, ALI aa dl ce 
me Molino Fas Her, Fim. (drammatico sia SpotTime ste 2005 Populr. 1950 Comico ufficiale di.. | SOSO Gama, regine o | 1958 ninerari 2040 le Sport. Motori 
22.30 Sahara. Fim. 2250Uno sbirro tuttofare. | °°“ Caseicne Laagne:| ‘ZL 08 put san 20.50 Fra ieri e oggi 2025 Buon Vento, 21,10 Presa diretta 
li Ù i Quarti Bayem | 21.30 Nana 20.00 Inbox 20 205511 gatto. Fim (gilo 77). | 20551 22:55 Europa News 
040 Ch ho fto i per men | Fim zone) Monaco - Milan Quarti di | 22.00 Garo 21.00 Fiycase. Con Lucila Ago- | 22.40 Appuntamento con la | 21250- attualità giovane —| 23.00 Cooming Soon 
cezsBrolan. Fowers. Fim | 0220The Nat - lrappoat Allan: ever Monaco = | ZESIITO ro the Most pi 22001] mec 2258 Fohest. 2530 19M Notaio ud 
FI E A =) ie - Udine e 
(commedia 105) nella rete. Fim (iviler | 22.05 Uefa Champions Le 23.30 The Boondocks regiona 23.021 notiziario notturno —| 23.15 Spezzoni d'archivio Gorizia 
04.15 Buio omega. Fim (horror 98) Semifinale: Milan - 24.00 Brand: New Video 23A0Incontri al caffè de la | 2400 Tuttoggi 23.50 Cooming Soon 
‘79). Di Joe D'Amato. 04.15 Vulcano - Los Angeles chester Utd. Semifinale: | 01.00 into the Music 24.00 Tetti nudi. Con Lucilla Versiliana 00.15 Programmi in lingua Slo- | 24.00 Tg Odeon 
0555 Mi piace lavorare. Fim 1997. Fim. (drammatico Milan - Manchester Utd. | 03.00 Insomnia gesti. 013011 meteo vena 00.05 ESP le 2 ele 4 ruote 
(drammatico 08) I Sport Time 0540 News. 00.15 Rotazione musicale 013211 notiziario notturno —| 0035Tv Transtrontaliera 01-05 Lo Sport. Basket 


FF i i SS 
Via san Lazzaro nr.6 - 34122 TRIESTE 
Tel. 040/367886 367636 Fax. 367924 


info@juliaviaggi.it 
lun-ven: 9.00-13.30 16.00-19.30 sab: 9.00-12.30 


RADIO 


RADIO 1 


6.00: GR 1; 6.18: lai, istruzioni per l'uso; 7.00: GA f; 7.20 
GR Regione; 7.34: Questione di sold: 8.00: GR 1: 8.30: GR 1 
Sport 8.37: Pianeta dimenticato; 847 Hablat 200 GR 1: 
906: Radio anchio; 10.00: GR i: 10.10: Questione di Borsa: 
10.30: GR 1 Titoli 11.00: GR 1; 1.30: GR 1 Til; 11.45: Pron 
to, salle; 12.00: GR 1 - Come vanno gli affari 12.10: GR Re- 
gione; 12:30: GR 1 Til: 12.35: La Radio ne para; 1300: GR 
Ti 1924 GR 1 Sport 15.34 Radio! Musa Vilage; 14.00: GA 
{i 14.05: Con parole mie; 14:30: GR 1 Till; 14.32: GR 1 Scien- 
za; 14.47: News Generation: 15.00: GA 1: 15/04: Ho perso 
trend: 15.30: GR 1 Titoli; 158: Atlantide; 6.00: GR 1 - Affari 
16,30: GR 1 Titoli 17.00: GR 1 17.30: GR 1 Titoli - Affari Bor. 
sai; 17.41: Tomando a casa; 18.00: GR 1; 18.30: GA 1 Tiole 
1900: GA 1; 1922: Radio! Sport 19,30: Medicina & società; 
19.33: Ascoli, sì fa sera; 19.38: Zapping: 21,00; GR 1; 21.03 
Zona Cesarini; 22.00: GR 1 - Affari 23.00: GR 1: 23.086: GR 1 
Parlamento; 23.09: GR Campus; 23.17: | Nuovi talani; 2327: 
Demo; 23.45: Uomini e camion; 24.00: Giornale della Mezza: 
notte; 023: La notte di Radiouno; 025: L'uomo della notte; 
1.00: GR 1; 2.00: GR 1:00: GR 1: 3.05: Radio Musica; 4.00: 
GR 1; 5/06: GR 1; 5.15: Un allo giorno; 530: Il Giomale dell 
Matino; 5.45: Bolmare; 5.50: Permesso di soggiorna. 


RADIO 2 


8.00: Cammello di Radio2: 6.30: GR 2: 7.30: GR 2: 7,53: GR 
Spor 8.00: ruggito del conigli: 8.30: GR 2: 10.00:  Cammet- 
lo di Radio - Aspettando... Radio. 10.30: GA 2: 11.00: Trame; 
12.10: Chat: 12.30: GR 2 12.48: GR Sport: 13.00: Ottovolane: 
13.30: GR 2; 1340: Il Cammello di Radio2 - Gi spostati; 15.0: 
GR2: 16.0: Condor 17.00: 810 (sei uno zero). Reply; 17.30: 
GR 2: 18.00: Caterpilar, 12.30: GR 2, 19.52: GR Sport 20.00: 
Ale 8 della sera; 20.30: GR 2; 20.35: Dispenser Estate: 21.001 
Versione Beta: 21.30: GR 2; 22.00: Il Cammello di Radio: 
24.00: Chat; 0.15: La mezzanotte di Radio2; 2.00: Radic2 Re- 


RADIO 3 


6.00: ll Terzo Anello Musica: 6.45: GR 3; 7.00: Radio3 Mondo; 
7.15: Prima pagina: 8.45: GR 3; 9.00: Il Terzo Anello Musica; 
9.30: Il Terzo Anello. Ad alta voce; 10.00: Radio Mondo: 
10.45: GR 3; 11.30: Radio3 Scienza; 12.00: | Concert dl Mati 
no; 1300: Il Terzo Anello. Aladino; 13.45: GR 3; 14.00: Dalle 2 
all 3. Richard Strauss: 1500: Fahtennelt 16.45: GA 3; 18,00: 
© Terzo Anali. Damasco; 18.45: GR 3: 19.00: Hollywood Party; 
1950: Radio9 Sult. Festival dei Festival: 20.30: ll Cartellone; 
23.00 Carelone; 24.00: ll Terzo Anal Batti 1.30: Il Terzo 
Anello. Ad alta voce; 2.00: Nolte Classica. 


RADIO REGIONALE 


72:13 gionale rad al Fa - Od vr 108: A giù 
di 12.50: 99 giomale radio del Fig 14 A più voci 15: 193 
nale rag el Fig: 180: T93 gia radi cel Fg 

Programmi per gli alain ‘sita: 1550: Nolziano: 1545: 


Frogrammi In li slovi 58: “Segnale 
mil Ungua slovena: 658: Apr: 650: Segn 

orario; 7: Gr mattino; 7.20: ll nostro buongiorno, Calendarietto e 
Stu programme B Noa 0 cronaca agire: 810: Primo 
tuo Ta par 0: Nota, 1010-Pv ui «2 por 
{1 Itatienimano a mazzo: 115: coni el med 
12: Buonumore alla ribalta; segue: Playlist; 12.59: Segnale ora- 
0: 3 Gr re 1 segue Latta prog 1320: Mc 
chiesta; 14: Notiziario e cronaca regionale; 14.10: Onda giova» 
ne: 17: Nota cronaca regole; 17.10: Arca Cero 
boo: Memo ci Man vo tum ing Ta acata ra 
Saro, taguzon è agi i Bon Tokman, 7, i: 8 Wolk 
gang Amado acri 659: Sogna rar; 1a i del 0. 
f: Segue Latta propia segue Vea leggera ion 
1635 Cus 


RADIO CAPITAL 


8.00: Il caffò di Radio Capla: 0.00: alora 0.30: | Capitali 
12.0: Dally Bag: 13.00: Capital Spon: 14.00: Capital Records; 
17.00: 1 alte dî Radio Capita 19.30: Capital Sport 20.90: Un- 
dercover; 1.00; Time Machine. 


RADIO DEEJAY 


0: 
Sciambolal: 1600: Tropical pizza; 17.30: Pinocchio; 19.00: Vik 
podia: 21.00: Radio Random, non sai mai quello che ti capita: 
24.00: Chiamate Roma Triuno Truno; 2.00: Sciambola; 4.00: 
Deejay chiama Itala. 


RADIO CAPODISTRIA 


68 Radiosveglia (Buongiomo da RC); Almanacco; 6.15: Noli 
10; Meleo 0 viabilità: 6.25: Granelli di sora; 6.30: Presentazio- 
ne mattinata radiofonica; Viaggiando: 6.8, 7.58, 8.58, 9.58, 
10.8, 11.58, 12.58, 19.58, 1458, 15,58, 16.58, 17.58, 18.58, 
19.58; (dal vivo!) Nel serale: 206 ‘gni ora ragistatol; 7: Antik 
pazioni GR: 7.19: Metoo @ viabilità: 7.15 GR  Îl giornale del 
maltino; Bubblng (sport fori GR); 7.50: Tempo vacanze; 
8-10,30: Calle degl orîi grandi - stat; 805: L'oroscopo di Ele. 
na; 8.90: Nolizi; Prima pagina; Meteo e viabilità; 8.40: La ca 

zone dell settinana; 9 La valigia delle vacanze; 9,30: Notizie; 
Meteo © vabiltà, 9.35: Appuntamenti d'estate: ilssatamente 
lunedì, insalata mista radotonica; 10.05: Sla sing: 10.10: Pro- 
sa: «Piccolo mondo narrativo»; 10.25: Programmi TV; Chiusura; 
10.30: Notizie: ll tempo sull'dratico; 10.33:12.28: Onde radio 
amiche; 14: Rc. personaggi. 11.30: Notizie; Meteo e viabilità: 
12: Anticipazioni GR; 12.28: Meteo e viabilità: 12.90: fatti dll 
giorno: 1.10: | sempreverdi dl soleone: 13.0: Notizia; Meteo 
& vabià: 19.35 Sigla hl; 10,0: Piacere dalla goa, sal 
del corpo; 14: W letatt: 14.30: Naliza; tempo sul'Adraico; 
1440: Reggae in pico; 15: W l'estate; 1505: a canzone dela 
sattimana; 1528 Metoo 6 viabiltà: 15.90: | fatti del giorno: 
16-18: E... state freschi; 16.30: Notizie; Mateo e viabilità; 17.30: 
Notizie; Metoo e viabiità: 18: In orbita; 18.30: Notizia: Motoo e 
iabltà 19-W ostte: 19.25: meteo e viabiltà: 19.30: l giorn 
lo doll sora; 20.24: Radio Capodistria Sora: 20 Exia, extra, ox 
tra; 21: Rilassatamonio lunedi; 21.40; Sigla single; 22: Prosa; 
22.30: Reggae in pole: 22.50: La canzone della settimana; 23: 
Hol is; 24-6: Coll 


RADIO M20 


4 Pure Seduction, 7: M to Go; 2: mall news 9.05: Mib; 10: 
Gli improponibili 11: m2all news: 11.05: Bip; 13 m20n Wno; 14: 
Zero Db; 15: Qui oÎ mind: 17: m20n lina: 18: Gli Improponibil 
19: Real Trust; 20: Chemical Lab; 21: Tie; 22: Stardust; 2: 
Stardust n Love; 1: Da House. 


RADIO ATTIVITÀ 


7: L'Almanacco, con Sara 7.05: l Buongiomo news, con Barba 
ta de Paoli 7.10: Dico newe, la proposta dll etimana; 8.15: 
x Oggi  Ghzzatino Gan news; 820 Radio vb: 
845: Gr Oggi, e ulime dal mondo; 9.02: Paolo Agostneli. 
8.10: Dico news, la proposta dla settimana: 9.45: Gr Oggi, lo 
ultime dal mondo; 1005: Telekommando, con Sara & Paolo 
Agostineli; 11.06: Matinata news, ospii © musica con Sara; 
11.06: Disco news, la proposta dell settimana; 11.45: Gr Oggi 
e ultime dal mondo; 12.15: Gr Oggi Gazzetino Giulano - news 
1220: Raditafic val: 12.45 Gr Oggi le ultime dal mondo; 
13.08: Rewind grandi successi 7080 con dj Emanuele: 14.02 
The Factony House, a cura di Paco Agosineli e Sandro Orka: 
do di 1502: The Black Vie, con Lilo Costa; 15/5: Disco 
news, la proposta della simana: 16.05: Pomeriggio radivatt- 
0, con Paolo Agostnell, Cesare e Pau: 17.05: Disco news, la 
froposta dll sottmana: 17.45: Gr Oggi le ultime dal mondo; 
18,05: Mind The Gap, coo Veronica Brani; 19.05: Music Box 
Lookinaround», con Barbara de Paol; 19.0: Radial ubi 
tà: 19.45: Gr Oggi e ultime dal mondo; 20.05: Dal Tramonto l- 
fb, hs soy: 1: Rewind, gni success 70/8) con 
Emanuele; 22 Dal tramonto alllbe, ai danellcor i tuto 
mondo. 


RADIO PUNTO ZERO 


9 news: 6.45, 9.05, 19.50: Oroscopo: 9.15 Rassegna stampa tr 
veneta: 8.5, 10.45: Meteomar e/o Meteomont: 7.10, 12.45, 
1945: Punto Meteo; 10.45: L'opinione con Massimilano Fina 
zar Flo: 11.10: Rubrica d'attualità; 1225: Borsa valor. Dalle 
cre 6,30 alle 13: «Good Moming 101» con Leda e Andro Me- 
tkîx 13.10: Calo Latino con Edgar Rosario: 14.10 «B.Pm l batt 
to del pomeriggio» con Giuliano Febonali; 16,10: «Hit 101 la 
dlassifica ufficiale di Radio Punto Zero» con Mad Max: 17.10: 
<B.Pm i batito del pomeriggio» con Giuliano Rebonati 21.0: 
Calor latino replica: 22.05: Hit 101 replica; 23.05: Blue the 
best of r&b con Giuliano Rebonati 
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Tra le richieste di nuovi insediamenti nell’area quella di un gruppo inglese che punta ai cantieri per il diporto e a sedi per il cinema e la moda 


Pool italo-francese vuole investire su Porto Vecchio 


Capofila è un istituto bancario d'Oltralpe, ma ci sono anche imprenditori nazionali 


di Silvio Maranzana 


francese alla 
quale si sono associati alcu- 
ni imprend ani V 
le l'intero Porto Vecchio di 
Trieste per riqualificarlo e 
avviarvi un’ampia gamma 
di attività. Si prospettano 
problemi di abbondanza 
sul più ampio fronte di inve- 
stimenti che sta per aprirsi 
n città. Le manifestazioni 
di interesse presentate al- 
l'Autorità portuale 
diamenti anche 
della cosiddetta «portuali 
allargata» resi possibili dal- 
adozione della nuova va- 
ante al Piano regolato 
che ha superato tutti i p 
saggi formali, sono già una 
decina. Vengono da mez 
Europa e in 
tre cl 
Francia, anche dall'Olanda 
e dall'Inghilterra 

Le società proprietarie 
dei porti turistici inglesi 
che hanno sede nel Kent 
supportate da un pool di i 
vestitori del regno Unito, 
hanno chiesto di realizzare 
alcuni porticcioli nautici af- 
fiancati da bi 
rattutto da pi 
per le ripar: 


ioni. Ma 
chieste riguardano i 
menti di cantieri di un ce 
to rilievo dove si dovrebbe- 
ro costruire imbarcazioni 
da diporto medio-gra 

Bisogna quasi estorcere 
le anticipazioni a Luigi Ro- 
velli, amministratore dele- 
gato della Portovecchio, 

età rilanci 


a banca 


cogliere le candidatur 
poiché l'istruttoria è in pie- 
no svolgimento e anco 
lontana dall'essere conclu- 
. Altre richieste, la cui 
compatibilità con le 
nazioni d'uso dell’are 
dentemente da verificar 
riguardano il mondo dello 
spettacolo e della moda e 
identificano in particolare 
‘utilizzo di magazzini come 
teatri di posa per riprese ci 
nematografiche e laborato- 
ri per il mondo delle © 
zioni artistiche e delle sfila- 
te in passerella 

Claudio Boniciolli, presi- 
dente dell'Autorità portua- 
le, conferma questo quad 
fetale oltre al fatto che 
[a richiesta più forte ha ci 
me punta avanzata un isti- 
tuto di credito transalpino. 


numerosi magazzini e aree 
sparsi dappertutto. Nostra 
intenzione però - specific 
è di non privilegiare un con- 
sionario unico, ma di fa- 
vorire più insediamenti da 
parte di soggetti diversi 
)i questa manovra monopo- 
lista sul Porto Vecchio è a 
conoscenza anche il sinda- 
co Roberto Dipiazza il che 
da un lato lo fa gioire v 
forte afflusso di cai 
che un investitore strani 
ro sarebbe disposto a far 
confluire su Trieste. «Per 


HI RIQUALIFICAZIONE PORTO VECCHIO 


una decina 


una banca francese associata a imprenditori italiani chiede 


di acquisire tutta l’area disponibile 


banche, fondi d'investimento, operatori specializzati, 
imprenditori privati di nazionalità italiana, inglese, 
olandese, oltre a amministrazione pubbliche locali. 


cantieri per la costruzione di imbarcazioni da diporto, 
porticcioli nautici, teatri di posa per il cinema, strutture 
nel campo della moda, sedi di istituti scolastici, enti di 
formazione professionale e di specializzazione in campo 


marittimo. 


Lisbona e Monaco di Baviera (ottobre), Venezia (novembre), 


Cannes (marzo), Milano (maggio). 


spostamento di una parte del Punto Franco, possibilità 
di scegliere e dare le concessioni rivendicata dalla Regione 


capire se è opportuno dare 
una sola 0 più concessioni - 
aggiunge però - dovremo 
confrontarci con il presiden- 
te Boniciolli e con il gover- 
natore Illy 

In realtà queste dieci ma- 
nifestazioni di interesse so 
no state raccolte senza alcu- 


na pubblicizzazione inter- 
nazionale dell'area che pro- 
prio adesso è sulla rampa 
di lancio, L'Autorità portua 
le e 


la Portovecchio hanno 
in calendario la parteci 

pazione a cinque importan- 
ti fiere immobiliari dove 
contano di raccogliere altre 
adesioni, magari di mag- 


gior peso. E l'esordio in que 
sto tipo di rassegne avver 
rà a breve, il 2 e il 3 ottobre 
a_Lisbona, per procedere 
già la settimana successi. 
va, il 9 e il 10 a Monaco di 
Baviera. Poi il Porto V 
chio di Trieste sarà pubbli- 
cizzato vicino a casa, a Ve- 
nezia, nel mese di novem 
bre. Ultimi due appunta 
menti nella primavera pros 
sima: in marzo a Cannes e 
in maggio a Milano, 
Probabilmente solo a 
quel punto si tireranno le fi- 
la e si avrà il quadro com 
pleto di tutte le manifesta 
zioni d'interesse e sarà 


l'ora di formalizzare le con- 
cessioni. L'area complessi- 
va è di oltre 700 mila metri 
quadrati e in base alla va- 
ri redatta dall’inge- 
gner Ondina Barduzzi la 
cubatura degli edifici (un 
milione di metri cubi) potrà 
essere aumentata di altri 
200 mila con nuove realiz- 
zazioni. I tempi previsti 
la riqualificazione tota- 
le sono di almeno 15 anni 
con una spesa che si aggire- 
rà tra i 600 milioni e 1 mi- 
liardo di euro. Sono previ- 
sti anche parcheggi per no- 
vemila automobili e una 
nuova strada d'accesso da 
Barcola. 


Dalle nuove concessioni 
sono esclusi oltre all’Adria 
terminal, dove per il mo- 
mento continuano le opera. 
zioni portuali, i primi cin- 
que magazzini che Evergr 
en ha ottenuto per no- 
it’anni e dove dovrebbe- 
la sede di Italia 
l'ex Lloyd Trie 
stino e la centrale di Ever- 
green per il Mediterraneo, 
a negozi e a una fore 
a. Discorso a sè lo fa 
anche il Molo Quarto dov'è 
stato realizzato il nuovo ter- 
minal traghetti veloci (che 
però mancano) compresa 
una stazione passeggeri 
che potrà ospitare anche 


Dopo Costa, anche Msc: le crociere rilanciano il turismo 


Ruotano attorno al porto 
anche molte delle prospetti- 
ve di decollo del turismo a 
Trieste. Sono state le crocie- 
re della Costa che dall'an- 
no scorso utilizza Trieste 
come home port e da lunedì 
prossimo saranno anche 
quelle di Msc a innescare 
una serie costante di nuovi 
arrivi e presenze. Un ruolo 
per passaggi più rapidi lo 
giocano gli arrivi spot di na- 
vi anche più capienti, co- 
m'è stato domenica il caso 
della Queen Elizabeth 2. 
un evento sul mare an- 
che quello che richiama il 
maggior numero di persone 


in città e che la proietta al 
centro di attenzioni inter- 
nazionali: è la Barcolana 
che quest'anno si svolgerà 
il 14 ottobre. «Ma c'è anche 
un altra manifestazione 
che dà ogni anno visibilità 
internazionale a Trieste - 
yrecisa l'assessore comuna- 
le al Turismo, Maurizio 
Bucci - è Its, il più impor- 
tante concorso al mondo 
per giovani stilisti che ri- 
chiama in città almeno mil- 
le persone. Abbiamo inten- 
zione di valorizzarlo, affian- 
candovi eventi musicali e 
addobbi delle vie e delle ve 
trine dei negozi». E struttu- 


L'assessore Bucci 


re nell’ambito della moda 
potrebbero presto sorgere 
proprio nei vecchi magazzi- 
ni riqualificati del Porto 
Vecchio. La terza manife- 
stazione che potrebbe fare 
da traino al turismo è Fest, 
il Festival dell'editoria 
scientifica lanciata nella 
primavera scorsa. 

«Il 2004 è stato l'anno 
boom perché c'erano le ma- 
nifestazioni per il cinguan- 
tenario di Trieste all'Italia 
e l’adunata degli alpini - 

recisa Bucci - logico un ca- 
lo nel 2005, ma ora siamo 
di nuovo in ascesa». 

sim. 


convegni e mostre e che ver. 
rà inaugurata venerdì. Infi 
ne, nell'area verso Barcola 
(da vedere se sarà compre- 
so o meno il terrapieno che 
è inquinato) dovrebbe tr 

spazio la nuov 
di Trieste. «A breve - ha an- 
nunciato Rovelli - avrò un 
incontro con _il presidente 
della Fiera, Fulvio Bro 
per esaminare la questi 
ne, 

Ma le mire degli inv 
tori stranieri non si ferm: 
no alla parte vecchia dello 
scalo. «Î coreani insistono 
pe arcare a Trieste e 
sembrano particolarmente 
decisi - ha ammesso ieri B 
niciolli - subito dopo la Ba 
colana saremo con una del 
dell'Authority a 
La Corea è intenzio- 
nata a realizzare in project 
financing la nuova Piatta- 
forma logistica e gli espo- 
nenti del mondo bancario e 
ario sudcoreano che 
anno visitato già per due 
volte il porto di Trieste as 
sieme ad operator 
della logistica si sono det 
pronti a sborsare i 200 1 
ioni di euro neo 
completare il piano dei 
nanziamenti per la realizza- 
zione dell'opera. Lo stesso 
governo di Seul ha già aper- 
to un'istruttoria per valuta- 
re l'opportunità di investire 
forte su Trieste ottenendo 
in cambio la concessione 
per numerosi anni di que- 
ste nuove strutture che sor- 
geranno tra lo Scalo legna 
mi e la Ferriera di Servola. 


LA POLEMICA 


Il presidente Boniciolli: 
«Nessun controllo alla Regione 
Le concessioni le daremo noi» 


Le pretese della Regione 
non possono esistere, Esi- 
ste invece, finché non vie- 
ne cambiata con un'altra 
legge, la legge 84 del 1994 
suì porti che stabilisce 
che le concessioni vengo. 
no date dall'Autorità por- 
tuale. Così sarà anche pe 
il Porto Vecchio di Trie- 


pre- 
y, ha 
nche ieri 


sidente dell'Author 
liquidato così 


la questione del decreto 
che dovrebbe trasfei 
dallo Stato, 

e cioè dal: 


l'Autorità 
portuale, al- 
la Regione il 
potere di da- 
re le conces- 
sioni in Por- 
to Vecchio 
ora che è sta- 
ta adottata 
variante 
che amplia 
la sfera delle 
attività am- 
messe. Il de- 
creto di tra- 
sferimento 
delle funzio- 
ni, secondo 
quanto è sta- 
to annuncia- 
to a luglio, 
si rito 
nel protocollo-bis dell’inte- 
sa Stato-Regione 
Cristiano Degano, capo- 
gruppo della Margherita 
in Consiglio regionale ave 
va identificato nell'artico- 
lo 11 del decreto 111/2004 
la norma che permette il 
trasferimento di compe- 
tenze. «Siamo però pronti 
a legiferare - aveva ag- 
giunto l'assessore regiona 
le ai Trasporti Lodovico 
Sonego - perché i ricavi 
delle concressoni siano 
poi immediatamente tra- 
all’Authority. che 
così utilizzarli per 
l'ammodernamento delle 
utture portu 
«È un'operazione che ri- 
tengo di difficile attuazio- 
ne - aveva subito repl 
to Boniciolli - chi dà le con- 
cessioni, deve anche inca: 
sare i canoni. È stato 
ilità un decre- 
to di questo tipo per il por- 
to di Monfalcone perché 
quello è un porto regiona 
le. Penso che ci sarà qual- 
che difficoltà per confezio- 
nare un decreto analogo 
ede di Auto- 
costituita 


po 
per legge 
‘Tra la fine di settem- 


é 


Claudio Boniciolli 


bre e l’inizio di ottobre - 
aveva aggiunto Degano - 
partirà la discussione tra 
il governo rappresentato 
dal vi tro dei Tra- 
porti Cesare De Piccoli e 
assessore Sonego che a 
sinda- 


iden- 


sua violta sentii 
co Dipiazza e il pr 
te Boniciolli 
Ma il vicem 
Piccoli dovrebbe 
Trieste venerdì per t 
le conclusioni del conve 
gno sull’Economia del ma- 
zato da Acb 
group — che 
inaugureri 
la Stazione 
passeggeri 
sul molo 
Quarto, Sa- 
rà senz'altro 
l’occasione 
per un fac 
con 
Boniciolli 
che intende 
affrontare» 
De Piccoli an- 
che sulla se 
conda e ulti- 
ma questio 
ne ancora 
ta sul 
0 Vee 
chio: quel 
che riguarda 
la possibilità 
di spostare 
di Punto 


istro De 
a 


una 


«Non ho ancora la ce 
tezza assoluta che De Pit 


anche pe 

ormai 
ndo ho 
dei 


oprio di s 
ché sono tr 
alcuni mesi da qu 
posto la questione 
Punti franchi ad a 
ministeri e in 

a quello dei Traporti» 

Su un altro fronte l’Au- 
torità portuale è in trepi 
da attesa e riguarda la st 
ma avviata, ma non con- 
clusa, dalla Provincia sul 
valore del terminal inter- 
modale di Fernetti. L’Au- 
thority infatti intende ac- 
quistare una serie di quo- 
te percentuali dell'auto 
porto dalla stessa Provin- 
cia che è disposta a ceder- 
le. C'è però da fissare il 
prezzo. Operazioni crucia- 
li poiché, non appena vi 
sarà il via libera del Go- 
verno, è proprio a Fernet- 
ti che l'Autorità portuale 
intende trasferire una por 
zione di Punto franco pro- 
prio per liberalizzare alcu- 
ne aree del Porto Vecchio. 

sm 
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Partito da Banne il calendario di incontri con i residenti per eleggere il comitato referendario, questa sera alle 20.30 meeting a Gropada 


Dal Comune primo «si» all'un 


Opicina-Prosecco 


La giunta approva l'unificazione tra le due frazioni proposta dall'assessore Paolo Rovis 


di Gabriella Ziani 


Non cè «lista della spesa» 
munale che tenga, non c 
rabbia di sindaco che spa- 
venti, non c'è timore della 
sfida né soggezione dei pare- 
ri altrui, alti o bassi che sia- 
no, e neppure quello di 
schiare confronti coi «Vaffi 
di Grillo; il Carso va avanti, 
tranquillo ma determinato, 
per la strada del desiderio 
di secessione. Ieri sera pri- 
ma riunione ufficiale a Ban- 
ne (Conconello aggregata) al- 
lo scopo di conferire contenu- 
ti al comitato referendario 
che sarà eletto frazione per 
frazione prima della fine del 
mese. Oggi alle 20.30 mee- 
ting a Gropada, al Circolo 
culturale Skala. 

I tre conduttori-registi del- 
la consultazione sul territo- 
rio sono Dario Vremec, por- 
tavoce, Guido Cobez e Îgor 
Malalan, quest'ultimo 
dente del Circolo culturale e 
della Comunella di Trebicia- 
no. «Illustreremo ogni volta 
le procedure giuridiche at- 
traverso le quali si può arri 

are a un Comune autono- 
mo - spiega Vremec -, quindi 
la legge regionale 5 del 2003 
che detta le norme per l’ind 
zione del referendum, non- 
ché vantaggi e limiti del di- 
stacco da Trieste, parleremo 
dei problemi segnalati da 
0 golo territorio e sen- 
tiremo i cittadini, infine 
ranno eletti i raccoglitori di 
firme e un esponente della 
comunità locale che entrerà 
nel comitato, Chi vuole 
ma subito» 

Intanto ieri la Giunta ha 
approvato la proposta del- 
l'assessore al Becontrame 
to, Paolo Rovis, di una modi- 
fica del regolamento per le 
circoscrizioni che porti a uni- 
ficare Altipiano Est (Opi 
na) con Altipiano Ovest (Pro- 
secco), Non si sa chi spari- 
sce, e dove sarà il nuovo ba- 


ricentro. Ci sono anche leggi 
regionali e nazionali în co- 
struzione sull'argomento, 
che forse prevarranno. La re- 
lazione di Rovis si richiama 
alle «tendenze in atto in 
campo nazionale e regionale 
in materia di revisione e con- 
tenimento dei costi della po- 
litica», e tiene «in considera- 
zione gli interventi di diver- 
si esponenti locali apparte: 
nenti a più forze politiche 
sull'argomento», La popola 
zione delle due circoseri: 
ni, si dice, ammonta (dati di 
agosto) a 13.780 abitanti, le 
problematiche sono comuni, 
dall'accorpamento derivereb- 
be «una rappresentatività 


«Ormai qui è "villettopoli” 
senza rispetto culturale 
per le tipologie costruttive 
e siamo senza sviluppo» 


iù incisiva in sede comuna- 
le e quindi - afferma il docu- 
mento - a una maggiore ca- 
pacità di risposta ale esigen- 
ze del territorio rappresenta- 
to». La maggioranza era già 
d'accordo, e ha detto subito 
di sì, 

È Vremee che cosa pensa? 
«E' una forma legittima d 
presentare un progetto, ne 
prendiamo atto, e come noi 
anche la gente, che di conse- 
guenza valuterà». E della pa- 
gina che il sindaco ha scritto 
proprio per il Carso con un 
promemoria di consistenti 


spese per lavori su scuole, 
chiese, campi sportivi € 
tram? «Vorrei sapere - ri- 
sponde subito Vremec - 


quanto è costato il pa: 
gio di proprietà da Trieste 
trasporti al Comune, neces- 
sario per chiedere i finan; 


menti della ristrutturazione 
della linea, quanto alla deci- 
sione di aggiustare il tram è 
di nove anni fa». 

E se Rovis a nome dell'am- 
ministrazione ribadisce che 
in ogni cosa fatta c'è sempre 
una scelta, e dunque un'at- 
tenzione, che «il Comune 
non ha figli e figliastri», e 


che «al precedente assessore 
Rossi i colleghi di Giunta 
hanno spesso rimproverato 


rendere troppi soldi sul 
>, e inoltre che visto il 
suo ruolo istituzionale è ap- 
prezzabile il silenzio-stam- 
pa del presidente di Altipia- 
no Ovest, Bruno Rupel, il 
jortavoce dei dissidenti, af- 
fermando che «in Carso non 
c'è malumore, ma già males- 
ere», non si fa tramortire: 
Si continuano a costruire 
villette a schiera senza te- 
ner conto della specifica e co- 
dificata tipologia architetto- 
nica del Carso. Questo è cat- 
tivo uso del territorio e ca- 
renza culturale. È "villetto- 
oli"» dice Vremec. Che con- 
inua: «Abbiamo già detto 
che c'è un servizio sanitario 
assente, specie da quando 
ha chiuso l'ospedale Santo- 
rio, non si cercano fondi, an- 
che europei, per dare avvio 
ad attività produttive come 
a Sgonico e Monrupino, ma 
anche in Val Canale dove 
erfino ci sono scambi di sco- 
un confine e un al 
indo mai qui si è 


avuta un'idea simile? Mica 
possono fare tutto i singoli 
cittadini di loro iniziativa, i 


soldi europei intanto se lî 
prendono altri». 

I carsolini criticano senz: 
guardare che firma porta la 
cosa contestata: Ily, Dipiaz- 
za, è uguale. «Ma sicuro - 
chiude Vremec - per noi radi- 
cali, verdi, o gialli fa 
uguale, quello che ci interes- 
sa è che chi è stato eletto, ed 
è pagato, lavori e si attivi, bi- 
sogna occuparsi degli uomi- 
ni, non delle cose di partito: 


| partecipanti alla riunione di ierì sera al circolo della cultura di Banne (Foto Bruni) 


Trecento dipendenti di Trie- 
ste Trasporti e quattrocen- 
to cittadini hanno sottoscrit- 
to una petizione per chiede- 
re al Prefetto e al sindaco 
di Trieste un intervento ur- 
gente al fine di garantire 
un miglioramento del servi- 
zio all'utenza e delle condi- 
zioni di lavoro del persona- 
le, nonché l'utilizzo imme- 
diato dei 30 ausiliari al traf- 
fico. 

Le firme sono state conse- 
gnate lo scorso 26 giugno, 
ma «ad oggi - afferma Willy 
Puglia delle Rdb - non ab- 
biamo ancora ricevuto rispo- 
sta» 


Il sindaco anticipa la soluzione del leasing per adeguare l'impianto di Servola 


Dipiazza: «Il nuovo depuratore 
realizzato in project financing» 


«Quello del depuratore fo- 
gnario di Servola è un pr 
fiema che dobbiamo risolve- 
re tutti quanti 
ché ci sono delle esigenze 
che devono essere rispetta- 
te». E il monito del sindaco 
Roberto Dipiazza davanti al- 
l'imminente conferenza di 
servizi («sarà convocata a 
giorni», dice il primo cittadi- 
no) che metterà attorno a 
un tavolo Comune, Provi: 
cia, AcegasAps e Autori 
portuale. 

In ballo c'è l'adeguamento 
alle norme di legge di un im- 
pianto che serve il centro cit- 
tadino (dal cavalcavia di 
Barcola e strada del Friuli 
fino a via Valmaura, per 
compli 180mila abitan- 
ti equivalenti), per il quale 
a fine mese scade l'autoriz- 
zazione dello scarico a mare 

ilasciato dalla Provinci 
Sulla concessione della «pro- 
roga» Dipiazza non ha il mi 
nimo dubbio. «Qui si sta 
petendo la storia dell’incei 
ritore (chiuso dopo uno sfo- 
ramento nei parametri di 
emissioni, ndr). Paradossal- 
‘mente in Italia è controllato 
solo chi possiede un impian- 
to che consente di limitare 


sieme, per- 


AcegasAps 


{a 


La vasca dell'ultima sezione del depuratore di Servola 


l'inquinamento - dice il sin- 
daco - mentre chi non ce 
l'ha può fare ciò che vuole». 
Davanti alla richiesta del- 
l'assessore provinciale al- 
l'Ambiente, Ondina Barduz- 
zi, che chiedeva delle garan- 
zie sul «piano di adeguamen- 


to» del depuratore di Servo- 
la, il primo cittadino rispon- 
de che «il programma messo 
a punto dall’AcegasAps esi- 
ste già, compreso il progetto 
reliminare». Prima di rea- 
izzarlo, però, bisognerà ot- 
tenere dall'Autorità portua- 


le un terreno di 27mila me- 
tri quadrati attiguo all'im- 
pianto. Un'altra questione 
delicata che coinvolge an- 
che altre realtà; nello stes 
sito, infatti, doveva in 
la Sertubi per fare 
alla marina di Porto Lido. 
Un intreccio che, sempre 
condo Dipiazza, sì risolverà 
nel corso della conferenza di 
servizi 

L'unico problema pratico 
indicato dal sindaco è il re- 
perimento dei 50 milioni di 
euro per la realizzazione del- 
l’opera. «Non sono quattro 
soldi, ma posso anticipare 
che attorno a quasto proget- 
to - dice il sindaco - c'è mol- 
to interesse da parte di alcu- 
ne società specializzate in le- 
asing. Bandiremo un 
project financing per finan- 
ziare l'opera». Un adegua- 
mento ormai improrogabile 
quello del depuratore, 
quale AcegasAps sta Ì 
rando da fempo, senza di 
menticare l'impianto 
stente che, dal 2000 in poi, 
è stato più volte migliorato 
negli scarichi a mare realiz- 
zando una condotta sottoma- 
rina lunga 7 chilometri con 
3 chilometri di diffusori. 

pie 


Iniziativa di sostegno al nuovo movimento promosso dal Gruppo 33 e da Nuove Prospettive 


Partito democratico, da sabato questionario e banchetti 


«Partecipare per cambiare Trieste: quali sono le priorità 


, il lavoro, la sicurezza, la 


ualità dell'amministrazione, 


che la classe politica triestina deve affrontare?»: questo il 
titolo del questionario elaborato dal Gruppo 33 (un grup- 
po di cittadini dell'Ulivo guidati da Paolo Salucci) e Nuo- 
ve Prospettive (un gruppo di sostegno alla nascita del Par- 
tito democratico formato da persone, uomini e donne, 
iscritti ai partiti Ds e DI e seguito da Barbara Vatta) che 
verrà distribuito in città sia in forma telematica tramite il 
blog «www.Gruppo33.blogspot.com» e attraverso appositi 
banchetti che verranno sistemati sabato dalle 10 alle 19 
in via delle Torri, via Dante e piazza Roiano. 

«L'obiettivo principale di questa iniziativa, spiega Domi- 
ziana Avanzini (del Gruppo 33), è quello di coinvolgere il 
maggior numero di cittadini che oggi hanno bisogno di 
partecipazione in quanto la democrazia, solo come diritto 
di voto, non è più sufficiente a una società civile che vuole 
contribuire in prima persona all'elaborazione della politi- 
ca della res pubblica». 

Nel questionario sono state indicate un ventaglio di pos- 
sibili tematiche riguardanti la sanità, il sociale, lo svilup- 


la cultura, l'urbanistica, l'ambiente, il traffico e i traspor- 
ti. Compilando il sondaggio si potranno esprimere le pro- 
prie priorità assegnando ad ogni tema un punteggio (da 1 
a 10). 

«Questo sondaggio — aggiunge Paolo Salucci — vuole es- 
sere uno strumento di partecipazione democratica, un 
ponte tra i cittadini e chi ha il compito di costruire il Parti- 
to democratico. Cio' deve avvenire non soltanto attraverso 
un percorso di selezione dei suoi leader, ma anche attra- 
verso l'elaborazione di un programma che venga incontro 
alle reali necessità dei cittadini» 

«Infine - conclude Barbara Vatta - vogliamo far sapere 
ai cittadini che c'è una generazione di donne e di uomini 
pronti a impegnarsi in prima persona per far crescere la 
partecipazione e la qualità nel nuovo partito, per rinnova- 
Fe metodi e contenuti della politica, mettendo in campo- 
professionalità, esperienze, passione, ideali nuovi. Voglia- 
mo ascoltare, dialogare e costruire una seria e ambiziosa 
proposta politica assieme ad altri protagonisti. 


Isindacati 


Di sicurezza e condizioni 
di lavoro si è parlato anche 
nel corso dell'audizi 

sindacati della Tries 
sporti ieri mattina in Pro- 
vincia. «Non è ancora chia- 
ra - spiega Puglia - l' 
pretazione che la Provincia 
intende dare al contratto di 
servizio stipulato con la Re- 
gione». I sindacati sostengo- 
no infatti che Palazzo Galat- 
ti debba fungere anche da 
organo di vigilanza e con- 
trollo nei confronti del- 


l'azienda al fine di mantene- 
re, come previsto dal con- 
tratto, almeno gli originali 
standard di qualità, pe 
nale aziendale qualificato e 
in numero adeguato. Ma, 
per i sindacati, il personale 
è carente al punto tale da 
costringere l'organico a 
10mila ore di straordinari. 

I rappresentanti dei lavo- 
ratori hanno ribadito inol- 
tre contrarietà alla decisio- 
ne di concedere all'azienda 
la possibilità di subappalta: 


Dario Vremec e Igor Malalan al tavolo dei relatori 


criticano la Trieste Trasporti durante un'audizione in Provincia 


«Bus, servizi carenti e poco personale» 


L'eliminazione di questi au- 
tomatismi potrebbe esser 
chiesta alla Regione che sta 

endendo il contratto in vi 
sta della nuova gara d'ap- 
palto per i trasporti pubbli- 
ci. Ad oggi quelle sono le re- 
gole e vanno rispettate». 

E i controlli sulla qualità 
del servizio e sul personale 
qualificato ed in numero 
adeguato? «Li facciamo ec 
me - sottolinea la Bardu: 

e il personale a noi risulta 
in numero adeguato. I dati 


re una parte del servizio. 
«E' indispensabile capire la 
natura del contratto tra Re- 
gione e Provincia - spiega 
Carla Melli (Verdi per la Pa 
ce) - ed eliminare certi auto- 
matismi. Andrebbe stabili- 
to poi un meccanismo di 
consultazi che valuti an- 
che la voce dei sindacati a 
fronte di eventuali richieste 


della Trieste Trasporti fornitici dall'azienda rispet- 
«La soluzione della della _ tano quelli riportati nel Pia- 
Melli - replica l'assessore no del trasporto pubblico lo- 


Barduzzi - è auspicabile. cal 


(A 


14 settembre 

18 ottobre 

16 novembre 2007 
ore 9.30 


LA GESTIONE DEL 


RAPPORTO 


DI LAVORO SUBORDINATO 


Ciclo di seminari formativi su alcuni istituti 
del rapporto di lavoro 


Relatori: 


Arturo Maresca, Ordinario di Diritto del Lavoro 
Nevio Bianchi, Consulente del Lavoro 


Tutti gli incontri si svolgeranno 


presso la sede 


Assindustria, 


in piazza A. e K. Casali n. 1 a Trieste 


Per informazioni: 


Associazione Industriali Trieste 
Telefono 040/3750206 


Associazione Industriali 
Trieste 


20, 21 settembre 2007 
ore 9.00 


BUSINESS WRITING 

Le tecniche di scrittura professionale, dalla lettera 
ad internet. 

Relatore: Alessandro Lucchini, 

Consulente in Comunicazione 


25 settembre 2007 
ore 14.00 


ADDETTI AL PRONTO SOCCORSO AZIENDALE 
MODULO DI AGGIORNAMENTO 

Il necessario aggiornamento della formazione 
attinente alle capacità di intervento pratico per gli 
addetti già in possesso della formazione di base 
Relatore: Medigroup, Società di Formazione 


26, 27 settembre 2007 

ore 9.00 

COME PARLARE IN PUBBLICO 

E MIGLIORARE LE RELAZIONI 
INTERPERSONALI SUL LAVORO 

Le più avanzate tecniche di comunicazione 
interpersonale per coinvolgere, motivare e 
convincere gli altri 

Relatore: Claudio Maffei, 

Consulente in Comunicazione 


3, 10, 17 ottobre 
7,14, 21 novembre 2007 
ore 8.30 


IL QUADRO NORMATIVO IVA 


Relatore: Renato Cianciola, Consulente Finanziario 


5, 12, 18, 26 ottobre 


9,15, 22, 30 novembre 


7,14 dicembre 2007 
ore 08.30 


I COMPONENTI POSITIVI E NEGATIVI NELLA 
DETERMINAZIONE DEL REDDITO D'IMPRESA 


Disciplina fiscale ed aspetti civilistici e contabili. 


Relatore: Sergio Pellegrino, 


Dottore commercialista in Trieste 


www.assindustria.trieste.it 
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IL PICCOLO 


In tutti i 14 istituti superiori si lavora per contrastare l’addio prematuro alle aule che in provincia ha livelli record 


bandoni scolastici, un piano per frenarli 


Stranieri, Europa, lingue e informatica i settori potenziati per ridare interesse 


Lotta contro la dispersione 
scolastica - per la quale Trie- 
ste detiene l’allarmante re- 
cord regionale con il 14,2% a 
fronte di una media’ del- 
1°11,7% - e un impegno sempre 
‘maggiore verso l'accoglienza e 
l'integrazione dei numerosissi- 
mi studenti stranieri. Ma an- 
che un potenziamento dello 
studio delle lingue straniere e 
dell'informatica, con una di- 
dattica rivolta sempre più ver- 
so l'Europa. Alla vigilia del 
nuovo anno scolastico sono 
ueste le principali linee gui- 

la che fanno da filo condutto- 

re tra le 14 scuole superiori 
cittadine: accanto all'offerta 
formativa tradizionale e pro- 
pria di ogni istituto, infatti, i 
presidi stanno 

cercando di 


’ adeguare le lo- 
L'Oberdan — rostrategie al- 
capofi: le numerose 
capofila sfide imposte 
. da una scuola 

con corsi —moderna sem- 
, pre più com- 

rdocenti plessa, in cui 
per docenti plessa, in cui 


il fenomeno de- 
gli abbandoni 
rimane dram- 
maticamente alto e dove la 
resenza di alunni stranieri si 
‘a sempre più intensa (oltre 
1.600 alunni su 23 mila), con 
tutti i problemi linguistici e 
culturali che questo comporta. 

Anche se la pianificazione 
dei nuovi progetti verrà fatta 
solo nelle prossime settima 
(la metà delle scuole ha vi 
un avvicendamento alla diri- 
genza, che ha portato alla ne- 
cessità di un inevitabile perio- 
do di «assestamento» per ì nuo- 
vi arrivati), l'intenzione gene- 
rale è quella di proseguire sul- 
la falsariga degli scorsi anni, 
potenziando le iniziative di 
maggior rilievo. Ecco allora 
che anche il 2007/2008 sarà ca- 
ratterizzato da una forte lotta 
alla dispersione, che coinvolge- 
rà praticamente tutte le scuo- 
le superiori cittadine, ognuna 
coni propri progetti. 


Ml LE SCUOLE SUPERIORI A TRIESTE 
LA DISPERSIONE SCOLASTICA > 
|@. a TRIESTE 14,2% 

A GORIZIA 13,9% 
A UDINE 11,5% 
A PORDENONE 9,4% 
MEDIA REGIONALE 11,7% 

GLI ALUNNI STRANIERI A TRIESTE 
OLTRE 1.600 SU 23.000 


PROGETTI NELLE SCUOLE SUPERIORI TRIESTINE > 


@.OBERDAN Corso di aggiornamento per i docenti di tutte 
le scuole contro la dispersione scolastica 
(coinvolti anche Carducci, Carli, Galvani 


e Fabiani) 
|@. PETRARCA , 


|@. FABIANI Sostegno agli 


stranieri 


(soprattutto primo biennio) 


@.carDUCCI Polo sportivo 
OFFERTA FORMATIVA > 
| @. CAPISALDI Lingue stranie 


disabili 


re, informatica, Europa 


|@ PETRARCA Fase nazionale 


GALILEI “Parlamento europeo dei giovani” 
(@. GALILEI “Registri on-line” progetti Clil (lingue) 
| e scientificità applicata 
| @ OBERDAN 70 progetti Capofila 


“Educazione alla cittadinanza europea” 


Progetto Sam per l'accoglienza degli stranieri | 


Esame a Scienze 
della formazione 


Si svolgerà stamane (e non 
come erroneamente scritto 
il 18 settembre) l'esame di 
ammissione alla facoltà di 
Scienze della Formazione 
primaria per tutti i candi- 
dati, italiani e stranieri. La 
sessione si svolgerà alle 10 
presso la sede di Trieste - 
Piazzale Europa, 1 - edifi- 
cio H3. I candidati dovran- 
no presentarsi alle ore 9 
per le operazioni di identifi- 
cazione, con un idoneo docu- 
mento di riconoscimento e 
conlla ricevuta di pagamen- 
to del contributo di iscrizio- 
ne alla prova. La prova 
avrà la durata di due ore. 


A fare da capofila sarà il li- 
ceo Oberdan, che organizzerà 
un corso di aggiornamento per 
docenti di tutte le scuole. Mol- 
to attivi su questo fronte sono 
anche istituti come il Carduc- 
ci, il Carli, il Galvani e il Fa- 
biani. Apripista 
sul fronte dell’ac- 
coglienza — degli 
stranieri, invece, 
sarà nuovamente 


Petrarca e Galilei 


di proseguire le orme dei pro- 
pri genitori in questo campo 
lavorare intensamente 
sul duplice piano stranieri-di- 
sabili sarà invece il liceo delle 
scienze sociali Carducci, l'isti- 
tuto-rivelazione del 2007 che 
ha registrato un boom senza 
precedenti di nuove iscrizioni: 
«Per quanto riguarda l'acco- 
glienza di ragazzi non italia- 
ni, cerchiamo anche di incenti- 
vare il loro inserimento cultu- 
rale — spiega il preside Franco 
De Marchi -. Sul fronte dei di- 
versamente abili, invece, oltre 
a proseguire con il Polo sporti- 
vo disabili, abbiamo avviato 
molte altre iniziative volte al- 
l'inserimento di questi ragazzi 
nel mondo lavorativo, con atti- 
vità spesso personalizzate» 
Volgendo lo sguardo verso 
l'offerta formativa vera e pro- 
pria dei 14 istituti, ritroviamo 
nuovamente le tre costanti 
che hanno caratterizzato gli 
ultimi anni scolas lingue 
straniere, informatica, Euro- 
pa. Particolarmente attivi su 
questi fronti sono soprattutto 
i licei, come il Petrarca e il Ga- 
lilei, che quest'anno ospiteran- 
no la fase nazionale del «Parla- 
mento europeo dei giovani». 
Sempre nel liceo di via Mame- 
li proseguirà la sperimentazio- 
ne dei «registri on-line», men- 
tre sul piano dell'offerta for- 
mativa si punterà 
tutto sulle lingue 
(con il progetto 
Clib) e sulla scien- 
tificità applicata 


il liceo Petrarca, OSpiteranno allo studio di tut- 
già da anni impe: te le materie 
gnato nel proget- _il «parlamento Saranno oltre 


to regionale «Sam- 
stranieri, acco- 
glienza è media- 
zione». Ma non s 
lo: a dare un forte 
sostegno, soprattutto nel pi 
mo biennio, ai ragazzi non ita- 
liani sarà anche l'istituto per 
geometri Max Fabiani, che da 
sempre accoglie un alto nume- 
ro di stranieri, per lo più figli 
di operatori edili, desiderosi 


Le infiltrazioni causate da un rubinetto lasciato aperto durante il fine settimana, ma il rettore esclude il dolo 


Allagato il castelletto di Biologia 


Danni ai macchinari dei ricercatori, chiu 


di Pietro Comelli 


Laboratori allagati, macchina- 
ri danneggiati, crollo par; 
del controsoffitto e di alcune 
lampade neon. È il quadro de- 
solante alla quale si poteva as- 
sistere ieri mattina all’interno 
di una palazzina universitaria 
divi ieri, Un edificio del- 
l'ateneo di Trieste conosciuto 
come il «castelletto», che ospi- 
ta alcuni laboratori del diparti- 
mento di Biologia e di Scienze 
biomediche, in cui operano 
una trentina di ricercatori. 

L'allagamento non è stato 
gausato dallo scoppio di una tu- 
batura (notizia diffusa in prin- 
ipio negli ambienti universita- 
ri), ma da un rubinetto lascia- 
to aperto probabilmente dallo 
scorso venerdì. E così complice 
il fine settimana, in cui la 
struttura rimane chiusa, l'ac- 
qua è riuscita ad allagare due 
piani. Un disastro peri ricerca- 
tori che al rientro si sono visti 
sbarrato l’accesso ai laborato- 
ri. Alcuni sono rimasti senza 
computer, danneggiati dall’ac- 
qua 

Ritengo che questo rubinet- 
to secondario e senza lavello, 
posizionato all'interno di un la 
ratorio, sia rimasto legger- 


Sopra laboratori del castelletto di Biologia allagati durante il fine 
settimana; a destra l'edificio Q in costruzione (Foto Lasorte) 


mente aperto per cause acci- 
dentali. Purtroppo le infiltra- 
zioni sono riuscite a penetrare 
due solai - spiega Tommaso Si- 
nisi, dirigente della divisione 
Affari tecnici ed edilizie del- 
l’ateneo - causando danni alle 
strutture murarie che dobbi 
mo ancora quantificare. Nei 
prossimi giorni andremo a fare 
una stima». 

Non è stato un gesto vandali- 


co, insomma, ma una probabi- 
le dimenticanza che rischia di 
costare cara alla ricerca porta- 
ta avanti dai dipartimenti di 
Biologia e Scienze biomediche. 
«Dispiace per questi episodi 
che comportano, oltre alle spe- 
se, una serie di disagi a chi 
svolge il proprio lavoro», dice il 
rettore Francesco Peroni. La 
mattinata di ieri, infatti, è sta- 
ta dedicata dai ricercatori allo 


si i laboratori di due piani 


europeo dei giovani» 


70, invece, i pro- 
getti avviati dal li- 
ceo Oberdan: ac- 
canto a quelli già 
consolidati, spicca 
una novità: lo scientifico di 
via Veronese farà da capofila 
a Trieste e Gorizia per un nuo- 
vo progetto di educazione alla 
cittadinanza europea. 

Elisa Lenarduzzi 


‘spostamento di alcuni macchi- 
nari dalle stanze rimaste coin- 
volte. Adesso bisognerà aspet- 
tare che il contro soffitto, im- 
pregnato d'acqua, si asciughi 
in modo da consentire il risana- 
mento degli ambienti 

Il «castelletto» è un edificio 
che alcuni ricercatori, al di là 
dell’allagamento, non ritengo- 
no però idonea ad ospitare un 
certo tipo di attività. «E troppo 
obsoleta, qui servono degli spa- 
zi nuovi», dicono alcuni ricerca- 
tori puntando il dito sull’edifi- 

io Q. Una palazzina attigua 
al «castelletto» in fi di co- 
struzione, ma bloccata per un 
contenzioso fra l'Università e 
l'impresa Sercom di Catanzaro 
che si era aggiudicata l’appal- 
to. «Contiamo di superare que- 
sta criticità e portare a compi- 
mento l’edificio. La destinazio- 
ne andrà poi vagliata - dice il 
rettore Peroni - dal consiglio di 
amministrazione che è respon- 
sabile del piano edilizio. Certa- 
mente quegli spazi saranno de- 
stinati ad area scientifica». 

Dopo il recesso unilaterale 
del contratto con la Sercom (og- 
getto di un contenzioso da par- 
te dell'impresa), gli uffici tecni- 
ci dell'ateneo hanno dato dispo- 
sizione di verificare lo stato di 
consistenza del fabbricato in 
costruzione. «Una verifica ac- 
compagnata dal progetto per il 
completamento dell'edificio Q - 
spiega il dirigente Sinisi - gra- 

ie a nuovi fondi e quelli di re- 
iduo. Entro la fine di ottobre 
il cda avrà il progetto definiti- 
vo, una volta approvato passe- 
remo a quello esecutivo e alla 
nuova gara d'appalto. È il per- 
corso previsto dalla normativa 
di legge». 


Gruppi di ragazzi davanti all'ingresso di un istituto superiore cittadino 


Calendario diversificato per gli istituti 


Domani comincia la scuola 
Ecco gli orari d’ingresso 


Domani mattina per quasi tutte le 
scuole cittadine di ogni ordine e 
grado suonerà la prima campanel- 
Ja dell’anno. Solo pochi istituti (tra 
cui il professionale Galvani e la 
scuola media Divisione Julia) han- 
ato l'inizio delle lezioni 
ai giorni scorsi, mentre in alcune 
scuole superiori sono già iniziati i 
corsi di «recupero» dei crediti for- 
mativi. Questi gli orari di inizio co- 
municati da alcune scuole: I. C. DI- 
VISIONE JULIA: Scuola prima- 
ria Dardi: le prime alle 9, tutte le 
altre classi dalle 8.10 alle 11.30. 
Scuola materna via Polonio: 8- 13. 
idera può prendere parte 
ssa di inizio anno alle 12 
presso la Chiesa Sant'Antonio Nuo- 
vo. LC. ROLI: Scuole d'infanzia di 
Altura, Bagnoli e Domio: 8-13 sen- 
za pranzo. Scuola d'infanzia Doli- 
na: 7.5: senza pranzo, Scuo- 
la elementare Don Milani: classi 


prime tempo pieno: 9 -13; classi 
tempo modulare: 8.10-12.50; tutte 
le altre classi a tempo pieno: 


8.10-16.10, Scuola elementare Vi- 
sintini: classi prime 9.10- 
le altre: 8.10-13.10. 

Scuola elementare Franl 
prime 8.50-12.50; tutte le altre 
8-13, 

Scuola elementare Pacifino: clas 
se prima: 850-13; classi terze 
8.05-16.05; tutte le altre: 
8.10-16.10, Scuola media Roli: clas- 
si prime: 8,54-12.40; seconde e ter- 
. SVEVO: Scuole 
primarie Lovisato, San Giusto, Ma- 
rin e De Marchi: classi prime: 


8.30-11.30; altre classi: 8.10-12. 
Scuola media Svevo: classi prime 
8.15-11.38; seconde e terze: 
8-11.38. LC. IQBAL MASIH: 


Scuola d'infanzia Melara: alunni 
già frequentanti: 8-13 con pranzo 


(ingresso 8-9, uscita 12.30-13) 
Nuovi alunni: orari personalizzati 
dal 13 settembre. Scuola elementa- 
re Pertini: classi prime 9.30-12.55; 
altre clas Scuola elementa- 
re Collodi: classi prime: 9-13.05; al- 
tre classi: 8.10-13.10, Scuola media 
Rismond dlassi prime 
10,30-13.35; seconde e terze 
10-13.35. LC. DANTE ALIGHIE- 
RI: Scuola media Dante: classi pri- 
me: 8.55-11.55; seconde e terze 
8-11.55. Scuola primaria Aldo Pa- 
doa: prime: 9.05-13.10; altre 
classi: 8.10-13.10. I 

GIOVANNI LUCIO: Scuola me- 
dia Sauro: riunione genitori e alun- 
ni delle classi prime alle 8 al Tea- 
tro Verdi di Muggia. I.C. TIZIANA 
WEISS: Scuola elementare Giotti: 
classi prime: 9-12.30; altre classi: 
8.13 

Scuola media Stuparich: classi 
prime: 9.30-11.30; seconde e terze: 
8.30-11,30. IC. CAMPI ELISI: 
uola media Stock: classi prime: 
9.30-10.30 alunni in palestra e ge- 
nitori nelle rispettive classi; secon- 
de e terze: 11-12. Da giovedì 13 a 
sabato 15 settembre: tutte le cla: 
dalle 7.55 alle 11.55. Scuola prima- 
ria Morpurgo: tutte le prime: 
8.30-13; altre classi a tempo modu- 
lare: 7.55-13, Classi a tempo pieno: 
7.55-16. Da giovedì 13 settembre: 
tutte le classi modulari: 7.55-13, 
tempo pieno: 7.55-16, LICEO GA- 
LILEI: Classi prime: genitori e 
alunni alle 9 in aula magna, Altre 
classi: alle 8.10 in class 
OBERDAN: classi prim 
palestra. Altre classi: alle 8,10. 
ISTITUTO VOLTA: classi prime 
e seconde: alle 9.30; classi del trien- 
nio: dalle 10; classi serali: dalle 
19.10. 


8.30 in 


e. le, 


Una serie di iniziative per presentare il corso di laurea 


Università, settimana della fisica 


Da oggi al 14 settembre al Diparti- 
mento di Fisica dell'Università di 
Trieste in via Valerio 2, si svolge- 
ranno le attività dedicate alla pre- 
sentazione del corso di laurea in Fi- 
sica agli studenti che intendono im- 
matricolarsi ma anche a quelli del- 
le scuole superiori interessati a 

uesta materia. Si comincia oggi e 

lomani con le conferenze: due mat- 
tinate di brevi seminari per illu- 
strare le principali attività di ricer- 
ca presenti nella sede di Trieste. Si 
parlerà della fisica del sole, compu- 
ter quantistici, energia e molti al- 
tri argomenti sugli studi più recen- 
ti della fisica 

Alle 10 di oggi si svolgerà anche 
la premiazione degli studenti vinci- 
torî del «Premio Paolo Poropat» al: 


la presenza della presidente della 
Provincia di Trieste Maria Teresa 
Bassa Poropat. 

Fra le novità di quest'anno l'ini- 
ziativa intitolata «Fisica e sport: 
in programma oggi pomeriggio (ini- 
20 alle 15), L'abbinamento «Fisica 
e sport» è dettato dalla consapevo- 
lezza che spesso si trascura che la 
Fisica è alla base di molte delle at- 
tività comuni di ogni giorno, Lo 
sport è solo una delle applicazioni 
pratiche della fisica che coinvolge 
tutta la popolazione, soprattutto în 
una città come Trieste. Per quest' 
anno il progetto coinvolge in parti- 
colare due sport, la vela e lo sci al- 
pino, e si svolgerà in due fasi di- 
stinte: una parte dedicata a semi- 
nari informativi (oggi) e una parte 
pratica (da fissare). 


incontri 


TRIESTE - Largo Barriera 16 


COFSO cub per Single 


l'incontro che tanto desideri non arri 
vieni da incontri in corso 
realizzeremo insieme le tue esigenze. 


.«« liparti da incontri in corso 


un mare di opportunità dove 
incontrare la tua persona giusta 


ISCRIZIONI A 30 EURO AL MI 


Te 


Annunci per Lei 


plice anche con figli. 


Alberto 37enne, ingegnere, lavoro in uno studio associato, da poco ho comprato casa, mi 
ritengo una persona equilibrata e semplice, realizzata, pronto a costruire qualcosa di signifi- 
cativo.Cerco una ragazza con la testa sulle spalle per poter condividere la mia vita. 

‘44enne, bellissimo uomo, moro, alto, fisico asciutto, dinamico. Stanco della solitu- 
dine, consapevole che da soli non si và da nessuna parte. Mi piacerebbe tornare a sorridere, 
ritrovando il senso della vita. Cerco una donna semplice, solare, sensibile 

Fabrizio, 49enne, commerciante, bella presenza, senza figli, divorziato. La vita mi ha deluso, 
ma credo ancora nel valore di un unione, in quelle piccole cose che ti riempiono di entusia- 


iva, 
Pierlui 


smo ed emozioni. 


Marco, 34enne, impiegato di banca, bel ragazzo, alto biondo viso dolce, nella vita lavorativa 
ho raggiunto tutte le mete che mi ero prefissato, trascurando i sentimenti. Ti cerco dolce sem- 


Gianfranco 50enne, medico pediatra, affermato e conosciuto, è seriamente intenzionato a 
trovare una Lei sensibile e desiderosa di instaurare una relazione sentimentale basata sulla 
stima e sulla reciproca fiducia e comprensione 
Silvio 54enne, avvocato, bella presenza. Uomo deciso con forti valori radicati. La mia pro- 
fessione mi porta via tanto tempo, ma la mancanza di una donna da amare, con la quale 
condividere la vita, mi pesa ogni giorno di più. Ho deciso di pensare un pò a me stesso ed 
eccomi quà. Cerco una donna di bell'aspetto, motivata a costruire un rapporto fatto di lealtà, 


onestà, complicità e amore 


|ESE! 


amata e amarmi. 


I. 040/662210 


Matteo 6Senne, credo che la vita sia stata concepita per viverla in due... vorrei poter tornare 
nuovamente a sorridere all'amore con una compagna sincera, sensibile, che voglia essere 


www.incontrincorso.it 


Annunci per Lui 


Genny 30enne,impiegata. Sono molto dolce e comprensiva, amo le cose semplici sono 
molto riservata. Amo la casa, sono ordinata, mi piace cucinare. Non amo le frivolezze e 
le superficialità, ma preferisco dividere il mio mondo con persone che la pensano come 
me.Cerco un uomo convinto che l'amore sia ancora un valore importante nella vita di un 
essere umano. 

Aurora 35enne, che dire... sono impiegata, separata, bionda occhi neri, le mie giornate sono 
sempre uguali, le amicizie le stesse, conoscenze nuove nessuna, l'ho deciso stamattina. 
ed eccomi qua 

Liliana 42enne, dentista, mora, occhi neri. Separata, ma con un gran bisogno di ricomincia- 
re..La libertà non è essenziale se non si è felici...e in due si può esserlo veramente. 

Mara 32enne,infermiera, nubile, viso angelico, carattere un po' timido, sono dolcissima e 


credo che da qualche parte tu ci sia, ti aspetto. 


‘Simonetta 40enne architetto. Sono una bella ragazza, così dicono ed ho un buon carattere, 
eppure sono stata sfortunata sentimentalmente. Desidero trovare un uomo dai modi gentili, 
che mi sappia corteggiare con fiori e cioccolatini, come accadeva una volta, quando i senti- 
menti forse, erano veri. 
Manuela, 46enne, mora, occhi espressivi. guardandoti vorrei poter dirti tante cose di me, 
farti capir quanto una donna può amare e chiederti perchè ci sì sente tanto soli senza amo- 
re...Oggi ho deciso di fare qualcosa per cambiare la mia vita e questo è il primo passo...per 


il resto aiutami tu 


Nives S4enne, Dopo una vita dedicata al lavoro e alle esigenze umane, ho il desiderio di 
curare la mia vita sentimentale. Se dovessi fare una autodiagnosi direi che ho tutti sintomi di 
una sindrome da”grave carenza affettiva”, e anche a quest'età..non è mai troppo tardi. 


UDINE - Piazzale D'Annunzio 12 Tel. 0432/507355 
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TRIESTE CITTÀ 


IL PICCOLO 21 


RI LE NUOVE CASE SULLA COSTIERA 


si x 


LA FRECCIA 
INDICA LA ZONA 
DOVE SONO 
PREVISTE 

LE SETTE 
RESIDENZE 

A USO 
TURISTICO 


Intervento edilizio in un’area pregiata della costa: si tratta di una costruzione turistica ma si teme che diventi residenza fissa 


Spuntano sette nuove case sulla Costiera 


La circoscrizione ha dato parere negativo. Bucci: «Il progetto ha già avuto il via libera» 
INDAGINI DELLA POLIZIA 
Falsi addetti Telecom tentavano di convincere le vittime a versare soldi e a fornire i propri dati. Nessuno ci è cascato 


Truffa telefonica: mille euro per ritirare un premio 


Un tempo, ancora dopo îlse- 
condo dopoguerra, quei ter- 
reni ospitavano viti e olivi, 
tra poco i resti di quelle pre- 
gjate colture mediterranee 
disposte su antichi terrazz 
menti, faranno spazio a se 
te unità immobiliari per re- 
sidenze a uso turistico, in 
un tratto sottostante la stra- 
da statale n. 14, meglio no- 
ta come Costiera, non di 
stante da una nota ti 
ria, vicina a una vecchia c 
sa cantoniera, e non troppo 
lontano dalla frazione di 
Grignano, 

Si tratta dell'ennesimo in- 
tervento edilizio sulla co- 
stiera triestina, l’area più 


pregiata e panoramica di 
tutto il com- 
prensorio pro- 
vinciale. Sul 


piano particola- 
reggiato priva- 
to, destinato a 
tradurre nella 
realtà i nuovi 
insediamenti, 
la circoscrizi 
ne di Altipiano 
Ovest è stata 
chiamata a da- 
reil proprio pa- 
rere  puramen- 
te consultivo 
ed è stato del 
tutto negativo. 
«Dalla lettu- 
ra del piano — 
spiega il presi- 
dente deh pri- 
mo parlamenti- 
no Bruno Ru- 
pel — abbiamo 
appreso che si 
tratta di un 
progetto che 
revede la rea- 


lizzazione di 7 
immobi- | 


Bruno Rupel 


unità 
liari residenzia- 
li a uso turisti- 
co che verran- 
no dislocate su 
di una superfi- 
cie di circa 
3.000 metri 
quadrati, Ogni 
appartamento 
dovrebbe misu- 
rare attorno ai 
70 mq, e godrà 
della vista sul 
golfo». Il parlamentino ha 
espresso in modo unanime 
un parere negativo al pro- 
getto. 

«Non siamo contrari tout 
court a tali opere — ripren- 
de il presidente — ma qui ci 
troviamo di fronte all’enne- 
simo attacco a una delle 
aree panoramiche più im- 
portanti dell'intero capoluo- 
go. Di questo passo rischia- 
mo di snaturare completa- 
mente la costiera triestina, 
senza dimenticare poi che 
vi sono concrete possibilità 
che nuovi interventi edilizi 
vadano a compromettere la 
stabilità di versanti che da 
tempo risultano a rischio di 
slittamento verso il mare» 

Accanto al parere negati- 


Maurizio Bucci 


vo, due ulteriori considera 
zioni l Comune ha detto 
di recente di voler tutelare 
la costiera e le altre aree 
pregiate della nostra città — 
continua Rupel — e dunque 
non mi spiego come oggi ci 
troviamo a dover esprimer- 
ci sull’ennesima costruzio- 


ne che si insinua lungo la 
fascia costiera. La cosa sin- 
golare — ragiona il presiden- 


te — è che ci dicono che le pa- 
lazzine servono a scopo turi- 
stico, ma tra un paio di an- 
ni chi ci dice che non diven- 
teranno abitazioni continua- 
tive? 

Questo progetto andrà 
avanti perché ha già ottenu- 
to il parere 


positivo dalla 
Commissione 
Edili: 


ja — spie- 


zione Urbana 
all’Edilizia pri 


vata Maurizio 
Bucci. E dun- 
que chi è causa 
del suo mal, 
pianga se stes 
so. Îl vigente 
Piano Regolato- 
re — continua 
Bucci — è stato 
prodotto dalla 
Giunta Illy, e 
dunque è stato 
approvato an- 
ché dalla loro 
circoscrizione 
E grazie a quel- 
lo strumento 
urbanistico se 
in questi anni 
si è costruito a 
dismisura nel- 
le zone alto 
valore paesag- 
gistico senza 
FA un criterio di 
attenzione per 
la salvaguar- 
dia del territo- 
rio. La nostra 
4 Amministrazio- 
ne — continua — 
ha portato in 
consiglio comu 
nale gli indiri: 
zi per il nuovo 
Prg, provveden- 
do a salvaguar- 
dare le aree 
pregiate sino alla definizio- 
ne del nuovo strumento ur- 
banistico. Ma sul pregresso, 
non possiamo fare nulla». 
Per quel che riguarda il 
tratto costiero interessato 
dal nuovo progetto, il Piano 
Regolatore parla di zona 
Bt, ovvero di area costruibi- 
le e turistica. «Ma aihmé — 
riprende Bucci, il concetto 
di turistico risulta piuttosto 
vago. Come si fa a dire a 
chi acquisterà uno di quegli 
appartamenti che non può 
utilizzarlo anche d'inverno, 
se magari vi passa per farvi 
le pulizie? Siamo di fronte a 


una situazione di poca chia- 
rezza da parte del Piano Re- 
golatore per la quale non 


mi sento responsabile». 
Maurizio Lozei 


Una vincita da 100mila eu- 
ro. È il premio che una ban- 
da di truffatori sta offrendo 
in questi giorni agli abbona- 
ti Telecom di Trieste. 

La tecnica del raggiro te- 
lefonic, sul quale indagano 
gli investigatori della que- 
stura, è semplice. Gli uten- 
ti vengono contattati a casa 
da persone che si qualifica- 
no come addetti della socie- 
tà di telefonia. I finti impie- 
gti spiegano alle potenzia- 

Î vittime dell'esistenza di 
un concorso a premi per gli 
abbonati più fedeli. Un con- 
corso a cui vengono automa- 
ticamente iscritti gli utenti 
che hanno fatto più di 126 
telefonate nell'ultimo perio- 
do, e che prevede l’estrazio- 
ne orte dei vincitori. 

«Per ritirare i suoi 100mi- 
la euro - precisano con fare 
gentile e professionale i 
truffatori - non deve far al- 
tro che presentarsi fisica- 
mente in un certo posto e a 
una certa ora per fissare 
un appuntamento suecessi- 
vo e concordare le modalità 
del ritiro del premio». 

I malviventi invitavano i 
loro bersagli a recarsi in 
via Trento alle quattro di 


«In tutte le cose servono 
equilibrio e capacità di di- 
stinguere ciò che serve 
mente e che invece 
solo per immagine. In ogni 
caso, va ricordato che la sicu- 
rezza non si fa contro i debo- 
li». Così il sottosegretario 
agli Interni Ettore Rosato, a 
margine di un incontro ope- 
rativo con i quattro Prefetti 
del Friuli Venezia Giulia e 
l'assessore regionale alle Au- 
tonomie locali Franco Jaco) 
sull'attuazione del protocol- 
lo per la sicurezza firmato 
nel marzo scorso dal mini- 
stro Amato e dal governato- 
re Illy, ha commentato l'ordi- 
nanza del sindaco Dipiazza 
che mette fuori legge mendi- 
canti, abusivi e lavavetri. 
«Va detto comunque che 
le leggi ci sono e vanno fatte 
rispettare - ha continuato 
Rosato -. E applicare le nor- 
me che già esistono è un 
compito che spetta alle pub- 
bliche amministrazioni, con 
gli strumenti a loro disposi 
zione». Tra questi, per il rap- 
presentante del’ governo, 
rientrano sì le misure adot- 
tate da alcuni primi cittadi- 
ni per arginare il fenomeno 
del commercio abusivo, a 
patto, però, che siano sem- 


Un poliziotto mentre analizza una registrazione telefonica 


pomeriggio. Lì sarebbe do- 
vuta avvenire la compilazio- 
ne dei moduli e la consegna 
dei dati personali, tra cui 
probabilmente anche le co- 
ordinate bancarie, necessa- 
ri ad incassare il premio in 
denaro. 

Peccato che oltre a que- 
sto venisse cl ai poten- 
ziali vincitori anche di pre- 
sentare un assegno, 0 con- 
tanti, per un importo di 
1.000 euro. Cifra presenta- 


Il sottosegretario agli Interni ha incontrato i prefetti per fare il punto sull’applicazione del protocollo Amato-Illy 


Rosato: «Ao alla sicurezza a spese dei deboli» 


pre ispirate dal buon sen: 
«Una città ordinata è quella 
dove il commercio abusivo 
viene represso con forza per- 
chè danneggia non. solo. i 
commercianti che pagano le 
tasse, ma l'immagine stessa 
del paese. Le ordinanze di 
Firenze e Trieste volute per 
affrontare tale. problema, 
quindi, stanno sicuramente 
nelle competenze dei sinda- 
ci. Bisogna però evitare di 
farsi prendere la mano dalla 
icurezza costruita sulle 
spalle dei deboli - ha precisa- 
to Rosato -. Anche perchè a 
Firenze e a Trieste il feno- 
meno dei mendicanti e degli 
abusivi ha proporzioni che 
completamente diverse». 


ARRESTO 


Un cittadino bulgaro di 26 anni, 
D.K., è stato arrestato per furto dai 
carabinieri di via Hermet. Il giova- 
ne è stato sorpreso l’altro giorno 
mentre tentava di rubare capi d'ab- 


ta come «anticipo necessa- 
rio per aprire la pratica». 

A chi, insospettito dalla 
stranezza dell'operazione e 
soprattutto dalla necessità 
di sborsare la discreta som- 
ma, spiegava di non essere 
interessato all’affare, veni- 
va passato un alto respon- 
sabile Telecom, in realtà 
semplicemente un altro 
complice del raggiro che do- 
veva cercare di convincere i 
più scettici. 


Fortunatamente finora 
nessun triestino è caduto 
nella trappola. Dopo aver 
riagganciato la cornetta, in- 
fatti, le persone contattate 
hannno avvisato subito il 
113. Ovviamente, nessuno 
si è poi presentato all'ap- 
puntamento in via Trento. 

L'invito della questura, 
nel caso si ricevano a casa 
telefonate di questo tipo, è 
di non lasciarsi «abbindola- 
re» dalla prospettiva della 
Ghiotta e facile vincita e di 
segnalare immediatamente 
il contatto. Con ogni proba- 
bilità quella telefonica rap- 
presenta l’eultima frontie- 
ra» delle truffe ai danni di 
persone sole e anziane. 
ina nuova tipologia di rag: 
giro ideata dai malviveni 
specializzati in queto tipo 
di reato, costretti di recen- 
te a inventarsi modalità 
d'azione diverse dopo la sco- 
perta degli altri trucchi spe- 
rimentati în passato. Il ri- 
salto dato ai casi di truffe 
eguite da finti tecnici 
gas-Aps o da agenti della 
polizia municipale altret- 
tanto fasulli, infatti, ha 
messo ormai in guardia î 
triestini. 


mer. 


ll sottosegretario agli Intemi Ettore Rosato 


Il sottosegretario agli In- 
terni è intervenuto anche 
sull'ipotesi di dotare di pisto- 
la gli agenti della municipa- 
le, lanciata nelle scorse setti- 


moss 


bigliamento dal negozio - 
all'interno del centro commerciale 
«Torri d'Europa». Il ladro aveva ri- 

le placche anti-taccheggio da 
alcuni vestiti, del valore di circa 100 


mane da Dipiazza. «La scel- 
ta spetta autonomamente ai 
Comuni. Chi vuole armerà i 
vigili, chi non vuole potrà 
evitare di farlo». «Sia chiaro 


ittarello» 


va. 


euro. Il suo comportamento però era 
stato notato dal personale del nego- 
zio che, all'uscita, ha bloccato il bul- si 
garo, trovandogli addoss 


DONNA TRIESTINA 
Alla stazione di Mestre 


Rincorre il treno 
sale con il marito 
poi muore d’infarto 


Una triestina di 62 anni, Nadia Vecchiet, residente in 
via Salvi, è deceduta domenica scorsa a bordo del treno 
regionale 2219 Venezia- Trieste. A causare la morte è 
stato un arresto cardiaco, sopraggiunto pochi minuti 
dopo aver preso posto sui sedili di uno scompartimento 
di prima classe. Fatale, probabilmente, è stata la corsa 
fatta nella stazione di Mestre per non perdere il convo- 
glio. 

La tragedia è avvenuta trenta minuti dopo la mezza- 
notte. La donna, che viaggiava assieme al marito Ugo 
Cova, era salita sul treno a Mestre alle 0.22. All'im- 
provviso, poco prima di arrivare alla stazione di Quar- 
to d'Altino, ha accusato un forte malore. Spaventato, il 
marito ha immediatamante lanciato l'allarme al perso- 
nale del convoglio e fatto partire le richieste di aiuto. 
Un appello raccolto subito dal capotreno che, già prima 
di entrare in stazione, ha allertato i soccorsi. 

I tentativi di salvare la donna, però, si sono rivelati 
inutili. Una volta in stazione, a bordo del treno sono sa- 
liti i sanitari del Suem (Servizio di urgenza ed emer- 
genza medica). Il medico ha cercato di rianimare la 
62enne ma il suo cuore aveva ormai cessato di battere. 

Il fisico della donna, probabilmente, non ha retto al- 
lo sforzo della rincorsa all'ultimo treno della notte. I 
due coniugi erano atterrati domenica sera all'aeroporto 
di Tessera, di rientro da una lunga vacanza all'estero. 
Erano arrivati in stazione a Mestre sul filo di lana. AI 
loro ingresso, l'altoparlante aveva annunciato la par- 
tenza in orario del convoglio per Trieste. Non volendo 
assolutamente perderlo, i due pensionati avevano af- 
firettato con decisione il passo, riuscendo a salire lette- 
ralmente all'ultimo secondo. 

Una volta a bordo, si sono lasciati sprofondare sui se- 
dili di uno scompartimento di prima classe, tirando un 
sospiro di sollievo per non esser stati costretti a trascor- 
rere una notte non programmata fuori casa. 

Ma la rincorsa della donna si è rivelata uno sforzo fa- 
tale. Uno sforzo che il suo cuore non è proprio riuscito 


le. Il magistrato ha mess 
familiari. 


La stazione di Mestre 


L'incontro operativo di ie 
ri, che ha messo a fuoco le 
quattro direttrici su cui le 
istituzioni si stanno muoven- 
do per dare attuazione al 
protocollo sulla sicurezza 
(formazione congiunta per 
le forze di polizia e la polizia 
municipale, intese locali in 
materia di prevenzione, si- 
nergie tra le sale operative 
dei vari soggetti sul campo, 
sistemi informativi comuni)” 
ha permesso infine di fare il 

unto sull'applicazione del 


comunque che n no po- 
trà chiedere finanziamenti 
specifici per l'armamento 
dei vigili urbani - ha precisa 
to l'assessore Jacop -. La Re- 

ione ha a disposizione 
300mila euro per forme di 
collaborazione con lo Stato 
previste dal protocollo Ama- la legge 38 del 2001 sulla tu- 
to-Illy, e 1,6 milioni legati tela della minoranza slove- 
dalla legge di riforma della na. «Stiamo lavorando assie- 
polizia locale. I contributi sa- me ai Prefetti per risol 


ranno concessi in funzione alcuni problemi prati 

della qualità dei progetti re dal rilascio delle car- 
complessivi di prevenzione identità bilingui nei Co- 
sul territorio. Il sindaco Di- muni ricompresi nel perime- 


piazza non può quindi avan- 
zare nessuna richiesta speci- 
fica in tal senso, ma solo, al 
massino, manifestare un'in- 
tenzione». 


tro delimitato dal Comitato 

paritetico. Presto - ha preci- 

sato Rosato - aggiorneremo i 
pre 


software e, grazie all 
senza dei segni diacrit 
documenti verranno compi 
lati in maniera corretta. 
Una stessa attenzione sarà 
riservata agli esuli che non 
rischieranno più di vedersi 
‘ere sulle carte d'identi- 
tà: luogo di nascita Pola, lu- 
goslavia». 


o la refurti- 


mer. 
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Edilizia scolastica: 


scuola Sauro: 


Istituto comprensivo Giovanni Lucio di Muggia: 


> Scuola primaria: 432 
> Scuola secondaria di primo grado: 267 


® Iscritti per il 2007-2008 


> Scuola per l'infanzia: 189 


> Lavori adeguamento norme antincendio 


Altri istituti: 


> Scuola per l'infanzia slovena: 27 
> Scuola primaria slovena: 22 

> Scuola per l'infanzia Santi Giovanni e Paolo: 52 
> Scuola per l'infanzia Suore Canossiane: 35 


La scuola Nazario Sauro di Muggia 


Crescono sia nell'Istituto comprensivo Giovanni Lucio sia nelle altre strutture, comprese le classi con lingua d'insegnamento slovena 


Boom di iscrizioni alle scuole di Muggia: 975 alunni 


Mancano però i soldi per completare î lavori di adeguamento antincendio della Sauro 
Ripresa dagli ultimi 3 anni 


MUGGIA Aumenta, e di molto, 
la popolazione scolastica a 
Muggia per l'Istituto com- 
prensivo Giovanni Lucio, 
che quest'anno avrà anche 
una classe in più per l’asi- 
lo. Mentre mancano fondi 
per l'adeguamento antin- 
cendio della scuola Sauro. 
Domattina, i campanelli 
nelle scuole suoneranno 
quasi all'unisono per acco- 
gliere gli alunni che fre- 
quenteranno le classi fino 
al giugno prossimo. E que- 
stanno all'Istituto Giovan- 
ni Lucio ce ne saranno ben 
888, 23 in più di quei del- 
l’anno scorso (ce n'erano 
865) e ben 31 in più del 
2005 (quando erano iscritti 
857 bambini e ragazzi). 
Leggero aumento di i 
zioni anche alle scuole ge- 
stite da istituzioni religiose 
muggesane. Sono 52 i bam- 
bini che frequenteranno 
l’asilo della Parrocchia San- 
ti Giovanni e Paolo (tre in 
iù dell’anno scorso) e sono 
invece 35 gli iscritti all’isti- 
tuto delle Suore Canossia- 
ne di Zaule (dato identico 
al 2006). 

Ancora in elaborazione i 
dati per la scuola della Par- 
rocchia di Zindis. Sale, sep- 

ur di poco, anche la popo- 

lazione scolastica delle 
scuole con lingua d'insegna- 
mento slovena (che fanno 
capo all'istituto scolastico 
di San Dorligo). Sono 27 gli 
alunni che frequenteranno 


quest'anno la scuola per 
l'infanzia (erano 24) e 22 
quelli della scuola primaria 
(uno in meno del 2006). 

Il nuovo anno scolastico 
all'Istituto comprensivo 
Giovanni Lucio inizia però 
anche con una nuova diri- 
rente. Maria Rosa Stabile, 
infatti, ha lasciato il posto 
a Marisa Semeraro, che 
esprime un primo giudizio 
sulla realtà che va a dirige- 
re: «Ho scoperto piacevol- 
mente che questa è una 
scuola molto attiva, molto 


Risolto il problema 
dell'apertura 

dell'ottava classe 

al «Giardino dei mestieri» 


motivata e ben radicata nel 
territorio, alla quale le isti- 
tuzioni e i cittadini tengono 
molto. C'è anche un ottimo 
clima collaborativo». 

Ma l'esordio scolastico di 
settembre era gravato, fino 
a qualche settimana fa, dal 
timore di non avere perso- 
nale a disposizione per 
l'apertura di una ottava 
classe della scuola dell'in- 
fanzia, da allestire al «Giar- 
dino dei mestieri» a Fonde- 
ria negli spazi che erano oc- 
cupati dall'asilo nido comu- 


nale, ora trasferito nell'am- 
pliata sede dello lacchia, in 
via d'Annunzio. La nuova 
classe era indispensabile, 
isto il notevole incremento 
degli iscritti al primo livel- 
lo scolastico. Timori sfuma- 
La cosa si è risolta — di- 
Semeraro -. Il personale 
c'è e si sta già dando da fa- 
re per attrezzare in tempo 

li spazi per accogliere i 

;ambini». Intanto il Comu- 
ne ha pressoché terminato 
il primo lotto di lavori di 
manutenzione straordina- 
ria e adeguamento alle nor- 
me antincendio della scuo- 
la Sauro. 

Un impegno da un milio- 
ne e 500 euro, ma di cui so- 
no stati reperiti (da fondi 
comunali) solo 200 mila 
(sufficienti, appunto, solo 
per il primo lotto). Per repe- 
rire il resto della somma, il 
Comune ora si rivolgerà al- 
la Regione. Tra i lavori 
guiti, anche la sistemazio- 
ne dell'aula magna. «L'in- 
ento è finito, ma si de- 
incora pulire — spiega la 
dirigente scol -. Per 
questo motivo, il giorno 12 
la riunione per accogliere 
ri e alunni delle pri- 

i si svolgerà al tea- 


me € 
tro Verdi, a partire dalle 


ore 8». Intanto l'as 
Loredana Rossi rico 
scade il 15 settembre il ter- 
mine per presentare le do- 
mande per ottenere gli in- 
centivi per l’accesso ai nidi 
d'infanzia. 

Sergio Rebelli 


Tornano sui banchi 774 studenti mentre il Comune chiude 


L'assessore Loredana Rossi 


All'Istituto comprensivo 
Giovanni Lucio di Mug- 
gia sono le classi della 
scuola per l'infanzia a re- 
gistrare il maggior incre- 
mento di iscritti per l’an- 
no scolastico 2007-2008. 

Dai 157 piccoli alunni 
dell’anno scorso si passa, 
infatti, a ben 189. È que 
sto è un dato in forte con- 
trotendenza rispetto il tri- 
ennio precedente, quando 
si era scesi dai 165 nel 
2003 ai 152 del 2004 e ai 
145 nel 2005 (minimo 
«storico», almeno nel nuo- 
vo millennio). 


Calano invece gli iscrit- 
ti alla scuola primaria, 
che passano da 446 alun: 
ni a 432 (di cui 161 al mo- 
dulo e 271 al tempo pie- 
no). 

Un dato che si confer- 
ma fluttuante: erano 466 
nel 2005, 460 nel 2004 e 
437 nel 2003. La scuola 
secondaria di primo gra- 
do, invece, quest'anno 
conta su un altro aumen- 
to: ci sono 267 ragazzi 
contro i 262 del 2006 (era- 
no 246 nel 2005, 245 nel 
2004 e ancora 267 nel 
2003). 


Chiuso per ristrutturazione il Centro sanitario di via Battisti 


MUGGIA Da ieri il Centro sanitario della 
sede di via Battisti 6 è chiuso per ri- 
strutturazione. Tutte le attività sani 
rie e amministrative riprenderanno d 
lunedì prossimo nelle sedi di via Matte- 
otti 2/c e via Roma 22. Durante la setti- 
mana di sospensione delle attività è a 
disposizione per informazioni il nume- 
ro di cellulare 320/4332742 nonché un 
operatore presso la sede di Via Batti- 
sti 

intanto oggi, secondo martedì del 
mese, la pulizia programmata delle 


strade di Muggia interesserà la via 
d'Annunzio. Una viabile sulla quale 
nei mesi scorsi si sono viste decine di 
multe per le auto lasciate in sosta no- 
nostante i divieti. 

Numero poi calato il mese scorso, 
tanto da fare supporre una certa abitu 
dine da parte dei muggesani (seppure 
il servizio è attivo già da quasi un an- 
no) La pulizia durerà dalle 9 alle 12, e 
nel frattempo saranno resi disponibili 
quasi 150 posti auto gratuiti situati 
sull’ex campetto vicino allo stadio Zac- 
caria e sul lastrico solare di Caliterna. 


In questi giorni sono nuovamente com- 
parsi i grandi cartelli a bordo strada 
che ricordano ai muggesani l'imminen- 
te divieto e la pulizia 

L'intervento sarà regolarmene svol- 
to dagli addetti comunali con la mac- 
china spazzatrice in dotazione all'ente, 
che nelle scorse settimane aveva però 
avuto ripetuti dei problemi meccanici, 
che ora pare siano stati risolti (con una 
spesa di oltre tremila euro). 


sure. 


IL PICCOLO 
MI LE SCUOLE DI MUGGIA GIUNTA ! 
Urbanizzazione 


Al Comune 

di Duino 
verifica tecnica 
del bilancio 


DUINO AURISIVA È iniziato 
ieri in giunta comunale 
a Duino Aurisina l'esa- 
me del bilancio per la ve- 
rifica di riequilibrio, che 
sarà affrontata in consi- 
glio comunale il prossi- 
mo 26 settembre. 
ta di una analisi tecni 
che, dopo il bilancio pre- 
ventivo dello scorso gen- 
naio, punta a definire 
nel dettaglio, con una ve- 
rifica tecnica, entrate e 
uscite. La riunione di 
giunta di ieri. precede 
una riunione di maggio- 
ranza e di commissione, 
prima di approdare in 
consiglio. Il dato cent 
le, viste anche le polemi- 
che con l'opposizione e il 
consiglio comunale stra- 
ordinario dello scorso 
agosto, riguarda la veri- 
fica degli introiti legati 
agli oneri di urbanizza- 
zione: ieri la giunta ha 
confermato che rispetto 
al bilancio preventivo su 
questa posta non ci sa- 
ranno modifiche, 
Indipendentemente 
quindi dalle questioni 
gali, gli oneri di urbaniz- 
zazione da parte della 
Broprietà della Baia di 
Sistiana e quelli dell'Ho- 
tel Europa (che non han- 
no problemi dal punto di 
vista delle autorizzazio- 
ni) saranno versati e 
quindi entreranno a far 
parte del bilancio. Per 
un documento contabile 
che pareggia a circa 17 
milioni di euro, la verifi- 
ca riguarda anche le 
uscite: la principale mo- 
difica, ha anticipato la 
iunta, potrebbe riguar- 
lare la spesa per il per- 
sonale, perché solo nel 
corso dell'estate sono sta- 
ti definiti gli ultimi para- 
metri di calcolo per il co- 
sto del comparto unico, e 
quindi solo adesso l'am- 
ministrazione può valu- 
tare al dettaglio il costo 
del personale; questo po- 
trebbe far aumentare la 
spes in questo settore, 
che dovrà essere riequili- 
brata per mantenere il 
bilancio a pareggio. 
Come detto, i dati di 
bilancio passeranno an- 
cora in commissione pi 
ma di arrivare in consi- 
glio: prima del consunti- 
vo di dicembre, comun- 
ibile ancora 
tamento a fi- 
ne novembre con una va- 
riazione. 
fe 


la graduatoria per le maestre d'asilo 


Duino, 70 supplenti per due posti 


Prevista una convocazione anche giornaliera in caso di necessità 


DUINO AURISINA Ferie deci 
mente terminate per i 
piccoli: è pronto, infatti, il 
piccolo esercito di scolari (e 
i insegnanti) di Duino Au- 
risina, Sono infatti in tota- 
le 774 gli studenti che do- 
mani mattina - con inizio 
unico per tutti gli ordini e 
gradi, dalle Materne alle 
Medie inferiori - comince- 
ranno l'anno scolastico. Un 
esercito diviso per età: 28 
bambini al Nido, in sezione 
mista, 194 bimbi nelle scuo- 
le materne (113 nelle quat- 
tro scuole italiane disponi- 
bili, 82 nelle quattro sezio- 
ni di lingua slovena), 320 
alle elementari (194 nelle 
tre scuole italiane e 126 nel- 
le tre scuole slovene), 202 
alle medie (131 nella scuo- 
la italiana, 71 nella scuola 
slovena). A fare i totali 
tratta di 438 giovani: 
nelle scuole italiane e 308 
in quelle slovene, oltre ai 
28 bimbi del nido di Sistia- 
na (a Duino la sezione lat- 
tanti). 

Il panorama scolastico di 
Duino Aurisina vede un to- 
tale di otto scuole italiane e 
altrettante slovene oltre al 
Nido, e tutti i servizi attivi 
sin dal primo giorno: «Ab- 
biamo lavorato assieme con 
le scuole - ha spiegato l'as- 
sessore all'Istruzione Tjasa 
Svara - affinché tutti ini- 
ziassero lo stesso giorno, e 
potessero godere subito dei 
servizi annessi alla scuola, 
come, in particolare, la 


La scuola elementare di Aurisina in un'immagine d'archivio 


Rette nei nidi, scade il termine 


DUINO AURISINA Scade il 15 
settembre il termine per 
la presentazione delle do- 
mande per l'abbattimento 
delle rette a carico delle 
famiglie per l’accesso ai 
nidi d'infanzia per l'anno 
scolastico 2006/2007 nei 
Comuni di Duino Aurisi- 
na, Sgonico e Monrupino, 
in base a un fondo regio 
nale appositamente istitu- 
ito per le famiglie. 

I richiedenti devono pre- 


sentare la domanda al 
Servizio sociale con allega- 
to il modello Isee, con red- 
dito inferiore ai 35mila eu- 
ro. 

A Duino l’orario per la 
consegna è dalle 8.30 alle 
10.30 (informazioni al nu- 
mero 0402017382). Stesso 
orario a Sgonico (info 
040229101), e Monrupino 
(informazioni al numero 
040327122). 


mensa e il servizio di scuo- 
labus, in modo da prendere 
il ritmo, e facilitare le fami- 
glie che devono riprendere 
fe abitudini invernali dopo 
le vacanze» 

Intanto, proprio nei gior- 
ni scorsi, l'amministrazio- 
ne comunale ha provveduto 
a concludere il concorso per 
compilare la graduatoria 
delle maestre d'asilo sup- 
plenti per due due posti 
(uno italiano e uno slove- 
no): «Una graduatoria - ha 
spiegato l'assessore Svara 

servirà anche per i pi 
simi anni, e per garantire 
la continuità del servizio 
ogni qual volta un maestro 
delle materne sarà assente 
per malattia, o in caso di 
maternità». Al concorso, re- 
alizzato per soli titoli, han- 
no risposto in tantissimi. 
Oltre settanta gli ammessi 
alla graduatoria, la mag- 
gior parte per la sezione 
(13 per quella slovena): i 
primi classificati delle ri- 
spettive graduatorie hanno 
molte possibilità di venir 
chiamati per una sostituzio- 
ne lunga, in particolare per 
la sezione italiana, perché 
una delle maestre è andata 
uest'anno in maternità. 
er gli altri potrà esserci 
una convocazione anche 
giornaliera, e con preavviso 
quasi nullo: il meccanismo, 
infatti, prevede che la mat- 
tina del primo giorno di as- 
senza la segreteria della 
scuola inizi a scendere lun- 


go la graduatoria, fino a 
fuando non trova un candi- 
lato libero da impegni. 

Sempre sul fronte scuole, 
aprirà come previsto anche 
la materna del Villaggio 
del Pescatore, dove dallo 
scorso maggio sono iniziati 
importanti lavori di ristrut- 
turazione, che proseguiran- 
no anche per parte dell'an- 
no scolastico attualmente 
al via, ma diversamente da 
quanto inizialmente previ- 
sto (e dai timori dei genito- 
ri) non sarà necessario al- 
cun trasloco. provvisorio, 
perché nel corso dell'estate 
sono stati conclusi i lavori 

principali, e il cantiere è 

stato organizzato per non 

interferire con l'attività di- 

dattica, L'ipotesi del tralo- 

co sarebbe stata deleteria, 

perché non ci sono spazi a 

disposizione nelle vicinan- 

ze per ospitare gli studenti. 

Restando ai lavori, la pros- 

sima ristrutturazione - ha 

annunciato ancora l'asses- 
sore Svara - riguarderà 
scuola materna di Malchi- 
na, per la quale si sono re- 
centemente sbloccati i fi- 
nanziamenti. 

Sul fronte dei più pi 
intanto, è atteso a giori 

l'avvio dei lavori al Nido di 

Sistiana, un ampliamento 

finanziato dalla Fondazio- 

ne CRTrieste per inserire 
la sezione lattanti nella 
struttura principale spo- 
standola dall'attuale sede 
di Duino. 
fe 


Audizione in Consiglio comunale coni tecnici di Rfi 


San Dorligo, l'opposizione dice no 
alla ferrovia ad alta velocità 


SAN DORLIGO « No” alla ferro- 
via ad alta velocità a San 
Dorligo che andrebbe a mar- 
toriare ancora una volta 
questo territorio». È l'opinio- 
ne espressa ieri sera anche 
ad alta voce da parte dei 
consiglieri di o) jone al 
Comune di San Dorligo, du- 
rante una audizione in sala 
consiglio, da loro stessi ri- 
chiesta, coi tecnici della Re- 
te ferroviaria italiana (Rf) 
in merito al possibile trac- 
ciato del collegamento tra 
Trieste e Divaccia, in Slove- 
nia. Erano presenti i diri 
genti Mario Goliani e Da- 
niel Zorni della Rfi. Lo stes- 
so Goliani ha risposto ad al- 
cune domande dei consiglie- 
ri, ed ha illustrato alcuni 
aspetti di uno dei tracciati 
possibili, già presentato in 
altre occasioni. Ed ha riba- 
dito: «Entro giugno 2008 do- 
vrà essere completato lo stu- 
dio di fattibilità per uno o 
iù possibili percorsi. Ora 
siamo solo alle ipotesi». A 
preoccupare i consiglieri di 
minoranza, il passaggio per 
e sotto il territorio comuna- 
le. Giorgio Jercog (Oltre il 
polo) ha chiesto chiarimenti 


Viavai noleggi camper 
Marchi: joint e péssl 
Vendita accessori e ricambi 
camper e tuto per il 
campeggio. Sempre în viale 
Campi Elisi, 62 (fianco pam) 
tel. 338/6999062 


Giorgio Jercog 


tecnici, osservando si tratta 
di progetti a ben lungo ter- 
mine. Franco Majcen (Rin- 
novamento di centro) ha 
proposto di tenere maggior- 
mente in considerazione un 
passaggio per Opicina, dove 
spostare anche lo snodo to- 
tale dei tracciati, evitando 
la stazione centrale triesti- 
na. Roberto Massi (Oltre il 

lo), provocatoriamente, 

ja auspicato che anche qui 
ci sia un sollevamento popo- 
lare come in val di Susa. 
Ma ad esprimere con mag- 


TECNO-BUSTER 


ll tuo computer ti crea problemi? 


gior forza il malcontento è 
stato il consigliere Boris 
Gombae (Uniti nelle tradi- 
zioni) che ha proposto, tra 
l’altro, di attivare un'Agen- 

da 21, ed ha rimarcat 
sogna interpellare la gente. 
Il Comune tace sempre. Se 
gli sloveni sono riusciti a di- 
re di “no” al passaggio nella 
valle del Vipacco, anche noi 
ui dobbiamo dire “basta” 
alle deturpazioni di questo 
territorio. I progetti posso- 
no e devono essere cambia- 
ti». Il sindaco Premolin ha 
ribattuto: «Qui stiamo par- 
lando con dei tecnici che al 
la fine non hanno compiti 
politici. 1 Comune ha già 
espresso il suo disappunto 
al passaggio del Corridoio 5 
ma sono altri a decidere. I 
toni adottati qui sono fuori 
luogo. Si sarebbe potuto or- 
ganizzare un'assemblea 
pubblica, invece di far con- 
vocare una seduta consi 
re che ha notevoli costi sul 
Comune, con un unico pun- 
to all'ordine del giorno». 
Premolin ha poi assicurato 
di aver parlato con l'assesso- 
re regionale Sonego per po- 
ter organizzare altri incon- 
tri pubblici su questo tema. 
ste. 


al 
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IL PICCOLO 


Le nostre e-mail: 
segnalazioni @ilpiccolo.it 
‘agenda @ilpiccolo.it 
sononato @iilpiccolo.it 
gliaddii @ilpiccolo.it 

fax: 0403733209 
0403733290 


AGENDA 


LA COMUNITÀ DI TRIESTE 


a cura 
di Pierluigi Sabatti 


Hanno superato le presemifinali nazionali svoltesi a Salsomaggiore 


Due «mule» triestine a Miss Italia: 


Successo delle miss triestine 
alle prefinali nazionali di 
Miss ftalia, l'altra sera a Sal- 
somaggiore Terme. Tutt'e due 


Lorella e Nicole a caccia della fascia 


seremature. Non fa la foto uffi- 
ciale con il numero al petto, 
ma partecipa ugualmente a 
balletti e sfilate, per imparare 
come muoversi sul palcosceni 


le «mule» in lizza per i 77+2 
posti per le finali hanno prose- 
guito la strada verso il titolo 
più ambito. Sono Lorella Me- 
neto, vecchia conoscenza della 
passerella salsese per aver 
partecipato alla finale del 
2004 proprio con il titolo di 
Miss Friuli Venezia Giulia, e 
la debuttante Nicole De Vetto- 
ri, vincitrice del titolo di Miss 
Televolto Le Fablier Fvg alla 
finalina regionale di Aurisina 
Cave. 

Le altre finaliste regionali 
sono, oltre alla Miss Fvg Gior- 
gia Pizzamiglio di Tavagnac- 
co (che parteciperà con il nu- 
mero 6), Ruth Morandini di 
Martignacco, Valentina Vidal 
di Strassoldo e le venete Elisa 
Dazzan di Portogruaro e 
Rajaà Afroud di Jesolo. 

er Lorella, con l'esperien- 
za accumulata tre anni fa du- 
rante la sua prima partecipa 
zione alle finali del concorso 
di bellezza numero 1 in Italia, 
non è stato difficile accedere 
alla fase conclusiva della ma- 
nifestazione, mentre per Nico- 
le la strada è stata irta di diffi- 
coltà, non tanto per la man- 
canza di doti (ne ha da vend 
re), quanto per insindacabili 
scelte della giuria tecnica che 
ha preferito (come succede 
spesso guardando da fuor) an- 
che ragazze meno qualificate 
a scapito di bellezze consolida- 


te. Come per esempio l'elimi- ria della finale regionale di giore in qualità di seconda ri- ta, lo farà dalla finestra. E 
nazione di una delle nostre Grado è riuscita a capire e va- serva. " poi, se non potrà sostituire 
maggiori favorite, la bellissi- lorizzare. Così Nicole De Vet ‘Non importa - dice lamam- nessuna finalista farà la val- 


ma mora azzanese Margheri- 
ta Cogo, che nemmeno la giu- 


tori si è dovuta «accontenta 
re» di rimanere a Salsomag- 


ma di Nicole, Manuela da Tri- 
este - non è entrata dalla por- 


A sinistra Lorella Meneto, ormai una «veterana» del concorso di 
bellezza. Qui sopra la «debuttante» Nicole De Vettori 


te le trasmissioni Rai». 


letta a Mike Bongiorno duran- 


bella visibilità lo stesso, forse 
maggiore delle altre finaliste, le! 
magari eliminate alle prime 


co, nell'attesa di poter sostitui- 
re qualcuna delle concorrenti. 

«Non solo - continua la 
mamma - dall’amarezza della 
prima eliminazione è passata 
alla felicità per la successiva 
prosposta di un provino per 
uno spot televisivo per un'im- 
portante agenzia di assicura- 
zioni». 

Nicole, diciott’anni appena 
compiuti, è alta 177 em, ha oc- 
chi verdi e capelli biondi, con 
un taglio moda corto; si defini- 
sce dinamica e creativa, con 
un tocco di personalità in tut- 
to quello che fa. In lei ama 
vengano ammirate doti come 
la semplicità, la spontaneità e 
la trasparenza. Frequenta il 
quarto anno di ragioneria e 
ha praticato con soddisfazio- 
ne il pattinaggio artistico per 
tre anni e la pallavolo per set- 
te. A 11 anni è stata premiata 
a Bologna în un concorso in- 
ternazionale di poesia, con 
versi dedicati a Trieste, la 
sua città. «Nel 2006 - ha detto 
recentemente Nicole - ho vin- 
to il concorso di Miss Trieste, 
attraverso il quale ho seoper: 
to che sfilare mi entusiasma e 
mi diverte. 

E questo è solo 
All'ultimo momento appren- 
diamo che una delle 100 con- 
correnti è stata squalificata e 
la prima riserva è subentrata 
al posto suo. Così la nostra De 
Vettori è «la prima delle non 
elette». In bocca al lupo, Nico- 


Una 


Claudio Soranzo 


Nuove ipotesi sull’affondamento della nave, avvenuto nel ‘44, che provocò 150 vittime 


Rivelazioni sul bombardamento del San Marco: 
fu per eliminare cinquanta avieri della Luftwaffe 


di Claudio Ernè 


È stato programmato con 
grande precisione il mitragli 
mento e l'affondamento del pi- 
roscafo «San Marco», colpito il 
9 settembre del 1944 mentre 
navigava da Umago verso Tri- 
este. I morti furono 150 e la 

iccola nave finì incagliata sul- 
la scogliera a Nord di Punta 
Salvore. 

La tesi dell’affondamento 
deciso e voluto dai Comandi 
britannici e americani emerge 
dalle recenti ricerche effettua- 
te da Claudio Pristavec, un 
cultore di storia locale che ha 
esaminato molte fonti archivi 
stiche tedesche e ha sentito al- 
cuni anziani che vivono nella 
zona posta tra Umago, Petro- 
via, Villania, Vardizza ma an- 
che a Trieste, a Borgo San Ser- 


gio. 

Secondo questa tesi il pico. 
lo” piroscafo della società 
«Istria Trieste», è stato affon- 
dato perché il 9 settembre 
1944 erano saliti a bordo una 


cinquantina di avieri della 
Luftwaffe che gestivano a Vil- 
lania un grande impianto ra- 
dar con tre grandi antenne. 
«L'impianto - spiega Clau- 
dio Pristavec - era molto im- 
portante per rilevare gli stor- 
mi di bombardieri alleati che 
si dirigevano verso il cuore del- 
la Germania. Già in preceden- 
za era già stato attaccato. 
Quei 50 avieri una volta giun- 
ti a Trieste a bordo del San 
Marco avrebbero dovuto diri- 
gersi a Udine per frequentare 
un corso di aggiornamento su 
un nuovo radar da posizionare 
nei pressi di Villania. Dove og- 
gi è ben visibile una cava, si 
notano ancora alcune costru- 
zione che, da quanto ho sapu- 
to, era molto ben difesa». 
“Qualche notizia dell'immi- 
nente trasferimento dei 50 tec- 
nici della Luftwaffe — conti- 
nua — era emersa ed era stata 
di certo comunicata agli Allea- 
ti dai partigiani che operava- 
no in Îatria. Da qui Tapotesi, 


anzi, la tesi dell'attaccato deli- 
berato al San Marco per mette- 
re a tacere per sempre questi 
radaristi». 

Uno dei testimoni di quegli 
avvenimenti, vive oggi a Udi- 
ne e non ha mai dimenticato 
le sue origine capodistriane. 
Tullio Zhiuk, ricorda bene di 
aver lavorato all'installazione 
del radar tedesco, assieme ad 
altri operai italiani. Conferma 
di aver saputo che il 9 settem- 
bre i 50 avieri tedeschi si sa- 
rebbero imbarcati per raggiun- 
gere Trieste e poi una grande 
villa nei pressi di Tricesimo, 
dove aveva sede il comando ra- 
dar del Litorale adriatico. Li 
avrebbero dovuto frequentare 
un corso di aggiornamento su 
nuove apparecchiature di rile- 
vazione dei bombardieri nemi- 
ci. Ma non vi giunsero mai. 

Ma c'è di più. Alcuni ricorda- 
no di aver sentito parlare a 
Umago nei giorni che precedet- 
tero l'affondamento e la stra- 
ge dei passeggeri, di alcuni fo- 


glietti diffusi clandestinamen- 
te che contenevano l'invito a 
non imbarcarsi il 9 settembre 
sul San Marco. 

Anche la testimonianza del 
nostromo del piroscafo colpito 
dagli Alleati il 9 settembre 
1944, Giorgio Pitacco, una te- 
stimonianza raccolta nel 
1979, accredita la tesi dell’at- 
tacco deliberato e programma- 
to. 

«Appena la nave arrivò a 
Salvore, su di essa piombaro- 
no quattro apparecchi. La 
squadriglia compì molti giri 
sul «San Marco» e il coman- 
dante fece scendere tutti i pas- 
seggeri a terra. Quando i veli- 
voli si allontanarono - dopo 
mezz'ora di attesa - la piccola 
unità riprese la navigazione 
verso Trieste. Tutti i 150 pas- 
seggeri erano risaliti a bordo». 

“Stavo incassando i sol 
dei biglietti quando, sopra di 
noi erano ritornati gli aerei. 
Una dozzina di Spitfire ingle- 
si. Poi sono echeggiati i primi 


ll piroscafo San Marco in una foto d'epoca 


colpi di mitraglia. Volevo an- 
dare în cucina ma alcuni spez- 
zoni incendiari mi buttarono a 
terra, scuotendo tutta la na- 
ve». 

Quel che accade un attimo 
dopo, lo raccontò un altro testi- 
momne della tragedia, Nicolò 
Dolce. «Il camino del San Mar- 
co volò per aria e poi dal cen- 


tro della nave si alzò una gran- 
de fiammata». 

Era scoppiata la caldaia. Il 
fuoco degli spezzoni, le pallot- 
tole delle mitragliatrici di do- 
dici caccia e l'esplosione, ave- 
vano in pochi secondi ucciso 
150 persone intrappolate sot- 
tocoperta tra le lamiere contor- 
te. 


L'avvio dei lavori sull'Ursus (Foto Sterle) 


Avviati i lavori di recupero del pontone galleggiante che sta per raggiungere il secolo di vita: sarà un'attrazione turistica 


Ursus: torna a nuova vita il gigante del Mediterraneo 


Recuperare il vecchio pontone gal- 
leggiante Ursus e riportarlo a nuo- 
ita: ieri mattina è stato presen- 
terno del Porto Vecchio il 
primo lotto di interventi destinati 
‘a mettere in sicurezza e successiva- 
mente ridonare l'antico splendore 
all'Ursus, ormai quasi centenario. 
‘norme pontone palleggiante 
fu infatti costruito nell'aprile del 
1913, nello Stabilimento Tecnico 
Triestino al Cantiere San Marco 
dove veniva impostato uno scafo 
per la costruzione dell'infrastruttu- 
ra a portale fisso, dotata di un brac- 
cio di sollevamento fino a 350 tor 
nellate per un'altezza di 70 metri. 
A causa dell'imminente conflitto 
i fondi destinati dal governo di 
Vienna all'opera vennero dirottati 
verso altre voci di bilancio ma il 
cantiere triestino continuò ugual- 
mente la costruzione del pontone 
che venne completato dopo la fine 
della Grande Guerra. 


Fu un'idea vincente, infatti alla 
grave crisi del 1929, che aveva scos- 
so le economie mondiali, era segui 
ta la ripresa dell'economia e dei 
traffici marittimi, in particolare 
quelli sulle rotte transoceaniche. 

L'Italia aveva avviato un piano 
intensivo per la ricostruzione della 
propria flotta e una parte di tale la- 
voro venne affidata ai cantieri giu- 
liani: la tecnologia di allestimento 
delle navi era cambiata, con l'as- 
semblaggio di sezioni sempre più 
grandi e con macchinari sempre 
più pesanti. 

Per questi motivi si pensò di ri- 
prendere in mano lo scafo dell'Ur- 
sus, che giaceva inutilizzato all'in- 
terno dell'Arsenale, 
un sistema di propulsione autono- 
ma con una braccio di sollevamen- 
to a torre girevole, per una portata 
di 150 tonnellate. 

La progettazione e costruzione 
del sistema di sollevamento venne 
assegnata ai Crda Cantieri riuniti 


r installarvi 


dell’Adriatico e precisamente all’Of- 
ficina ponti e gru del cantiere San 
Marco e il pontone a gru girevole 
divenne così il più potente del Me- 
diterraneo. 

Entrato in servizio nel dicembre 
del 1931, venne impiegato nell'alle- 
stimento del transatlantico passeg- 
geri «Conte di Savoia». Negli anni 
a seguire il suo utilizzo è stato ri- 
chiesto per l'allestimento di presti- 
giose navi e per svariati altri inter- 
venti. 

È stato messo in disarmo alla fi- 
ne del 1994, sia a seguito della 
smessa dalle costruzioni e ripara- 
zioni navali del Cantiere San Mar- 
co sia per il calo dei traffici portua- 
li specifici. Determinante fu anche 
l'elevato costo di manutenzione. 

Grazie alla disponibilità della 
Fincatieri, la struttura è stata uffi- 
cialmente ceduta alla Guardia Co- 
stiera Ausiliaria che ha concluso la 
messa in sicurezza dello scafo: in- 
fatti, a causa delle correnti galvani- 


che, il fondo presentava ben 104 fo- 
ri che con il tempo avrebbero potu- 
to compromettere la staticità del 
manufatto. 

La Regione Friuli Venezia Giu- 
lia ha stanziato complessivamente 
115 mila euro per queste opere, di 
cui 70 mila già erogati. 

Numerosi sono gli interventi di 
ristrutturazione e verniciatura da 
portare a termine su tutto il ponto- 
ne ma già si pensa al suo futuro: 
potrebbe essere utilizzato come ba- 
se logistica per seminari e meeting 
e la sua coperta potrebbe consenti- 
re l'allestimento di palcoscenici per 
eventi musicali, in modo da non 
creare ingombro alle città che ospi- 
ti dell'evento. 

Inoltre potrebbe essere impiega- 
to quale prestigioso veicolo pubbli- 
citario o oppure, dotato di un ascen- 
sore panoramico di vetro a forma 
di globo, venir sfruttato come attra- 
zione turistica. 

Andrea Di Matteo 


| CALENDARIO | 


IL SOLE: 6,38 
19.25 


sorge alle 
tramonta alle 


37.a settimana dell'anno, 254 giorni trascor- 
si, ne rimangono 111 


ILSANTO 
Diomede 
IL PROVERBIO 

Un uomo non è che ciò che sa. 


MI FARMACIE 
Dal 10 al 15 settembre 2007 


Normale orario di apertura delle farmacie: 
8.30-13 e 16-19.30. 


Aperte anche dalle 13 alle 16: 
via Roma, 15 angolo via Valdirivo tel. 639042 
0 
lungomare Venezia, 3 - Muggia tel. 274958 
Aurisina, tel. 
(solo per chiamata telefonica con ricetta 


Aperte anche dalle 19.30 alle 20.30; 
via Roma 15 angolo via Valdirivo 


Aurisina tel. 200121 
dist per amate falsari 00 
In servizio notturno dalle 20,30 alle 8.30: 
ViaS. Giusto, 1 tel. 308982 
Fer la consegna a domicilio dei medicinali, solo 
con ricetta urgente, telefonare al numero 
040/350505 Televita. 


www.farmacistitrieste.it 
Dai forniti dall'ordine cei Farmacisti dell Provincia di Trieste 


I EMERGENZE 


AcegasAps - quasti, 800.152.152 


II TAXI - AEREI - TRENI 
Radiotaxi 


RELL'ARIA CHE TIRA 


Valori di biosido di azoto (NOx) pol 
Vir imite perl protezione dels umana 
uglm 240 media oraria 
(da non superare più di 18 volte nell'anno) 
Soglia di allrme pglm'400 media oraria 
Ganon superare pivdi 3 volte consecutive) 


Valor della frazione PMio elle poherisottli ugim' 
(cocerrzne gia) 


Rezalbar.. age 
Via Carpineto ugim? 
Via Svevo 


pg 


Valori di OZONO (05) pgim' 
(concentazini cre) 
Concertazione oa «omazione» 180 gl 
Concertazione ca i alam» 240 pg 


PIAZZA DAMA site 
Monte San Pantaleone ___pglm® 


Ii MOVIMENTO NAVI 


ARRIVI 
Ore 5 MARBELLA da Piombino a Af Servola; ore 
6 ADRIA BLU da Venezia a Molo VI; ore 7 ARK- 
TURUS da Venezia a Cava Sistiana; ore 8 UNTRI- 
ESTE da Istanbul a orm. 31; ore 8 PORTOROZ da 
Pirano a orm. 30; ore 9 MSC GIORGIA da Vene- 
zia a molo VIl; ore 12 ATLANTIC ID da Usa altri 
a Af Servola; ore 13 UND EGE da Ambarli a 
orm. 39; ore 13 MAERSK DAMMAM da Capodi- 
stria a molo Vil; ore 17 ERANKOPAN da Ras La- 
nuf'a rada; ore 18 RAVENNA da Durazzo a orm. 
15. 

PARTENZE 

Ore 1.00 UND HAYRI EKINCI da orm. 39 a Am- 
barlì; ore 12 CAP BENAT da SSI a Venezia; ore 
12 ARKTURUS da Cava Sistiana a Venezia; ore 
13 VENEZIA da orm. 22 a Durazzo; ore 17 POR- 
TOROZ a orm. 30 a Pirano; ore 18 MARBELLA 
da Af Servola a ordini; ore 19 ULUSOY 7 da 
orm. 47 a Cesme; ore 19 ADRIA BLU da molo VII 
a Venezia; ore 20 UN TRIESTE da orm. 31 a Istan- 
bul; ore 23 MSC GIORGIA da molo VII a Capodi 


; ore 23 MAERSK DAMMAM da molo VII a 
l Fiume. | 
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IL PICCOLO 


AGENDA ORE DELLA CITTÀ 


MARTEDÌ 11 SETTEMBRE 2007 


La moda arriva da Firenze, ma l’ha resa nota il film «Ho voglia di te» di Federico Moccia 


In Ponterosso dilaga la «ducchettomania» 


Le promesse d’amore adesso vengono agganciate ai lampioni lungo il canale 


«Per sempre. Fo e Dado». È 
il messaggio inciso su uno 
dei primi lucchetti aggancia» 
ti ai lampioni che illuminano 
il Canale di Ponterosso, sul 
lato di Riva II Novembre, e 
che dà il via anche a Trieste 
alla cosiddetta «lucchettoma- 
È quella di Fo e Dado è 
forse la promessa d'amore 
più rappresentativa; due no- 
mi che possono rappresenta- 
re qualsiasi forma d'amore: 
tra uomo e donna, tra perso- 
ne dello stesso si 

‘ne mature e gii 


lo», una tradizione, quella 
delle promesse d'amore infi- 
nito, che sembra essere parti- 
ta da Merano dove esiste un 
«ponte dei lucchetti» che è, in 
realtà, una passeggiata sul 
Passirio do- 

ve i militari 
lasciavano 
un lucchetto 
alla fine del 
servizio di le- 
va. Il primo 
vero ponte 
degli innamo- 
rati è invece 


Italia dove agganciare un luc- 
chetto d'amore è il Ponte Mil- 
vio di Roma, divenuto famo- 
so dopo la pubblicazione dei 
romanzi di Federico Moccia 
e, in particolare, in «Ho vo- 


glia di te». Ma quale è la 
prassì? Gli innamorati, muni- 
ti di lucchetto con incise le 
proprie iniziali e relativa 
chiavetta, lo agganciano e lo 
chiudono alla catena già pre- 
sente sui 
lampioni di 
Ponterosso. 
E dopo un 
lungo e pas- 
sionale "ba- 
cio, di quelli 
forti forti che 
ti fanno sen- 
tire il cuore 


riaprire subito il lucchetto ed 
attendere un'occasione mi- 
gliore), si getta la chiave in 
acqua. A quel punto il senti- 
mento è incatenato per tutta 
la vita. 

È un gesto che va fatto con 
passione, con romanticismo, 
con un sorriso e con la spe- 
ranza che resti nel tempo, co- 
me la felice promessa. Non 
ha senso se non viene fatto 
con quella semplicità e quel- 
la bellezza che solo l'amore 
può avere, quel tocco magico, 
che ti coglie di sorpresa e che 


anche a chi non 
l'avrebbe mai pensato, le ali 
per volare sopra a tutto e a 


ti, tra percorsi di vita diversi quello di Fi- dell'altro che mette, 
0 în circostanze impos renze, il Pon- esplode (nel 

«Ti amerò per tutta la vi- te Vecchio, _ caso non pal- 
ta. Tua Serena», «Innamora- ma il luogo pit a diecimi- tutti. 
ti a vita. Alessandra e Dani- più noto in lampioni delcanale usati peri lucchetti d'amore (Lasorte) —la è meglio 


Laura Tonero 


Nuovo utilizzo dei lampioni sul canale 


Mare: corso 
allo Ial 


Un corso gratuito dedicato a 
chi ama il mare e le barche, fi- 
nanziato dal Fondo sociale eu- 
ropeo. Allo Ial di Trieste sono 
ancora aperte le iscrizioni al 
corso «Manutentore a: ten- 
te alla nautica da diporti 
800 ore, di cui 390 in stage 
presso 12 cantieri e officine 
della provincia. Informazioni: 
www.ialweb.it oppure telefo- 
nare allo 040/6726311. 


Invalidi 
li 
egreteria generale dell'As- 
ione nazionale mutilati 
e invalidi civili Anmie (via 
Valdirivo 42, tel. 040/630618) 
informa tutte le categorie de- 
gli aventi diritto alla tessera 
di trasporto agevolato che il 
reddito annuale è stato porta- 
to a 30,000 euro annui al po- 
sto dei 25.000 previsti fino a 
oggi. 


Attività 
Pro Senectute 


11 centro diurno «Comandante 
M. Crepaz» è aperto dalle 9 al- 
le 19. Sono aperte le iscrizioni 
er la tradizionale festa del- 
l'anziano a Tricesimo di dome- 
nica 24 settembre e ai corsi 
inglese, ginnastica dolce, yo- 
ga attivo, massaggi shiatsu e 
per il gruppo Promot per il po- 
tenziamento della memoria 
nelle persone anziane. Infor- 
mazioni in via Valdirivo 11, 
dal lunedì al venerdì dalle 10 
alle 12 oppure telefonare allo 
040/365110 (festivi esclu: 


î GLI AUGURI 


Camera 
di commercio 


uesta mattina, alle 10, nella 
ala rossa della Camera di 
commercio, si svolgerà il con- 
vegno «Il Digital Divide nel 
settore del terziario». Nell'in- 
contro, organizzato dalla Con- 
fcommercio, saranno analizza- 
te le criticità che ruotano in- 
torno alla scarsa diffusione 
dell’Let nelle piccole e microim- 
rese del settore terziario e 
forniti alle istituzioni locali 
elementi e proposte concreti 
per favorire lo sviluppo dell'in 
novazione presso le aziende 
immercio, del turismo e 

dei servizi. All'evento prende- 
ranno parte numerosi rappre- 
sentanti del mondo politico, 
economico e delle amministra- 
zioni territoriali, fra i quali 
gli assessori regionali al Lavo- 
ro Roberto Cosolini, e al Perso- 
nale Gianni Pecol Cominotto 
insieme ad Alberto Marchio- 
rella Confeommercio regiona- 


POMERIGGIO 


Ì 
Commemorazione 
di don Bonifacio 


Oggi alle 17 nell’area del piazza- 
le a lui dedicato dal Comune di 
Trieste, l'Unione degli istriani 
commemorerà don Francesco 
Bonifacio, il sacerdote istriano 
di origine piranese ucciso 61 an- 
ni fa. La cerimonia, alla quale 
renderanno parte anche i fami- 
lari del sacerdote, le autorità e 
numerose associazioni, prevede 
la deposizione di una corona sul- 
la targa di largo don Bonifacio, 
i saluti del presidente dell'Unio- 
ne degli istriani Massimiliano 
Lacota e la partecipazione del 
coro Arupinum. 


Omaggio 
a Saba 


Oggi alla «EyesHot Gallery» 
di via Lazzaretto Vecchio 17/d 
si inaugura alle 18 la colletti- 
va di 24 artisti per ricordare i 
cinquant'anni dalla morte di 
Umberto Saba. Vernice alle 
18. Il tenore e attore Mario 
Pardini che leggerà alcune po- 


esie di Saba. Orari: da lunedì 
a venerdì 17.30-20; sabato 
10.30-13. 


«Un petit sourire 
Hindow 
Mostra-reportage fotografica 


dedicata a costumi e gioielli 
del Kashmir e Ladakh alla bi- 


blioteca statale di Palazzo 
Morpurgo (largo Papa Giovan- 
ni 6) di Olga Micol. Vernice og- 


i alle 17. Intervento critico 
li Marianna Accerboni. Fino 
al 29 settembre, 
8.30-18.30, sabato 8.30-13.30. 
Domenica chiuso. 


«Visioni» 
di Tomasi 


Oggi alle 18.30 alla Sala Co- 
munale d'Arte di piazza del- 
l'Unità d'Italia 4, verrà inau- 
gurata la mostra «Visioni» di 
cola Tomasi. Intervento cri- 
tico di Marianna Accerboni 
La mostra rimarrà aperta fi- 
no al 30 settembre con orario 
feriale e festivo 10-13 e 17-20. 


Centro 

Veritas 

Oggi alle 18.30 al centro cultu- 
rale «Veritas» in via Monte 
Cengio 2/1 presentazione di 
due corsi di cultura: «I salmi 
legati alle feste» e «Il tempo e 
la festa dell'ebraismo». Saran- 
no presenti i docenti Giorgio 
Giordani (biblista) e Ariel 
Haddad (rabbino capo di Lu- 
biana) 


Accademia 

di musica 

L'Accademia di musica e can- 
to corale riprende l’attività 
con il seguente orario: il coro 
«I Piccoli cantori della Città 
di Trieste» (8/16 anni) il mar- 
tedì e venerdì 18-19.30, il coro 
«I Pulcini» (8/5 anni) inizio 
martedì 18 settembre 16-17, 
il coro «I Minicantori» (6/8 an 
ni) inizio martedì 18 settem- 
bre 17.30-18.30. Riaprono 
inoltre le iscrizioni per i cors 
strumentali e di canto lirico e 
moderno. Informazioni acca- 
demiats@yahoo.it 0 in segrete- 
ria dal lunedì al venerdì 
16-20 in via Mazzini 26, 
tel.-fax 040/631553. 


SERA 


Circolo 

ufficiali 

Oggi alle 19 al Circolo ufficia- 
li, in via dell'Università 8, si 
inaugurerà la mostra fotogra- 
fica «Le Frecce Tricolori - Sul- 
le vette dell’acrobazia» di Giu- 
seppe Lenzi, generale di Bri- 
gata dell'Aeronautica milita- 
re. La mostra rimarrà aperta 
fino all’11 ottobre. Ingresso li- 
bero. 


Alcolisti 
anonimi 


Oggi il gruppo di via Pendice 
Scoglietto 6, alle ore 19.30 
terrà una riunione. Se l’alcol 
vi crea problemi contattateci 
Ci troverete ai seguenti nu- 
meri di telefono: 040/577388, 
333/3665862; 040/398700, 
333/9636852. Gli incontri di 
gruppo sono giornalieri, 


Circolo 

Saturnia 

Domani, dalle 20 alle 22, al 
Circolo canottieri Saturnia in 
viale Miramare 36, serata gra- 
tuita di prova per i corsi di di- 
sciplina psicofisica yoga, psico- 
corporea, Daoyin. Aperto a 
tutti, abbigliamento comodo. 


sita 


FERROVIE. La Ferstoria As- 
ociazione per la storia ferro- 
viaria del Friuli Venezia Giu- 
lia, promuove due e 
a carattere storico. 
rio: 

29-30 settembre, gita in pull- 
man al Semmering (Austria) 
con visita ai luoghi della Fer- 
rovia «Meridionale» («Sued- 
bahn»), nel 150.0 anniversa- 
rio della prima ferrovia co- 
struîta per Trieste e il suo por- 
to. I siti del Semmering saran- 
no percorsi anche in treno e si 
visiterà il monumento e il mu- 
seo dedicato alla memoria del 
costruttore Carlo Ghega. 

7 ottobre, escursione ferrovia- 
ria in Istria sulla ferrovia 
«sconosciuta» per le miniere 
dell'Arsia con visita alla città 
di Albona e al suo museo mi- 
nerario, L'escursione si svolge- 
rà con pullman da Trieste a 
Pinguente e quindi con treno 
speciale diesel delle ferrovie 
croate sino ad Arsia, Occasio- 
ne unica per percorrere una 
ferrovia normalmente esclusa 
al pubblico. Informazioni al- 
l'Associazione «Il Centro», via 
Coroneo 5, tutti i martedì e 
giovedì dalle 16.30 alle 18.30, 
segreteria e fax 040/630976, 
infoline 340/7839150. E-mail: 
il_centro@infinito.it, 


SI 


INGLESE TURISTICO. Sono 
aperte le iscrizioni ai corsi 
d'inglese per coloro che viag- 
iano, nella sede Farit di via 
Venezian 30 tel. e fax 
040/314456. Per informazioni 
telefonare allo 040/633612 0 
consultare direttamente l’inse- 
gnante il giovedì dalle 18 alle 
19 in sede. 
JUDO. Judo per adulti e bam- 
bini dai 5 anni in su, judo ago- 
nistico, difesa personale, ju jit- 
su, aikido, corsi di ginnastica, 
pilates. Al Palatrieste con il 
club Sakura. Iscrizioni aperte. 
Per informazioni telefonare al 
338/7695142. 
GRAFOTERAPIA. Indirizza- 
ta a bambini e adolescenti per 
risolvere problemi con la scrit- 
tura e migliorare la calligra- 
fia. Per informazioni telefono 
347/4842768. 


Dr: 


CHIAVI. Smarrite il 2 settem- 
bre chiavi abitazione con por- 
tachiavi in metallo, Probabil- 
mente in centro città. Cellula- 
re 348/8422278. 
MACCHINA FOTOGRAFI- 
CA. Macchina digitale smarri- 
ta il pomeriggio del 3 settem- 
bre all’inizio del sentiero tra 
Prosecco e Santa Croce (vici- 
no al monumento ai caduti) 
Ricompensa. 040/213686. 
PORTAMONETE. Smarrito 
rtamonete con staffe fer- 
ma banconote in pelle nera 20- 
na piazza Rosmini. Si assicu- 
ra lauta mancia, pregasi con- 
tattare telefonicamente il nu- 
mero 040/303560. 


Le 


Susi e Mauro: 25 anni 


Lenozze d'argentodi Susi e Mauro sono, 
festeggiate dalla figlia Stefania, dai genitori, 
dainipoti Simone e Daniele e dai parenti 


Edda, 50 anni 


Edda compie oggi 50 anni: tanti affettuosi 
ri dal figlio Andrea, dal marito Claudio, 
dai parenti e dagli amici tutti 


Enzo, 60 anni 


All'ufficiale di macchina tanti auguri di 
essere sempre sulle onde dal figlio Alberto 
edall’amico Franco 


vranno pervenire 
dazione di 
Giotti 1, 


Concorso «Arte & Cultura» 


La quarta edizione del Premio internazionale di disegno 
promosso e organizzato dall’associazione Arte & Cultura 
si svolgerà alla Galleria Cartesius di via Carducci tra il 
22 settembre e il 4 ottobre. Il concorso se{ 
me caratteristiche dei precedenti per quel che riguarda 
formato (massimo cm 35 x 25) e la tecnica. I lavori do- 
‘tro e non oltre il 15 settembre alla re- 
a rivista e dell’assov 
14133 Trieste, sia a mezzo 
Non è prevista nessuna tassa di iscrizione. Informazioni: 
040-767075, fax 040.767440, e-mail info@artecultura.it 


rà le medesi- 
il 


ione in piazza Virgilio 
sta che corriere. 


Pe= 


Rina e Leo: 40 anni 


Dopo 40 anni di matrimonioè ancora come 
il primogiorno:tanti auguri dai vostri 


Stefano e Massimo 


Giovanni, 60 anni 
Fanti auguri a Giovanni che festeggia 
edalle figlie Michela e Tiziana 


toi 


Rosanna e Sergio: 30 anni 


ARosanna e Sergio che hanno tagliato 
il traguardo dei trent'anni insieme tanti 
auguri dai parenti e dagli amici 


Tel. 040/307309. 


VETRINA DELLA CITTÀ a cura della A.Manzoni&C. S.p.A. 
Por questa pubblicità telefonare allo 040/6728311 


La «Daspe» Danza & Spettacolo 

riprende i corsi il 12 settembre. Danza classica, moder- 
na e del ventre rivolti a: bambini, ragazzi, adulti. Dire- 
zione artistica prof.ssa Eleonora Violin. 
1040/395137 - 338/8213800. Ghirlandaio 12. 


Scuola di Musica / Casa della Musica 55 


via Capitelli 3, presentazione corsi 2007-2008: mercole- 
di 12 settembre ore 17 Alessandro Pace, Scuola di musi- 
ca per bambini; ore 18 Ermes Ghirardini batteria e 
Alessandro Vodopivec pianoforte classico e moderno. 


«Il Centro» propone: 


29-30 settembre: Ferrara e le Mongolfiere; 29-30 sett. 
e 7 ottobre: Semmering (A) e Arsia (HR). Infoline: 
340/7839150, web: il_centro.infinito.it, via Coroneo 5. 


Per essere presenti in questa rubrica 
telefonate allo 


040.6728311 


Infoline 


[ ELARGIZIONI | 


© In memoria di Emma Scotti Dona- 
glio per l’anniv. (8/9) dalla figlia 25 
pro Medici senza frontiere. 

® In memoria di Marcello Rossi nel 
XV anniv. (10/9) dalle figlie 50 pro Le- 
ga del filo d'oro (Osimo), 

In memoria di Rolando Scattaini 
nel Il anniv. dalla famiglia 100 pro 
Comunità S. Martino al Campo, 

è In memoria dei condomini Stanco 
Scubini ed Ervino Sorz (11/9) dalle fa- 
miglie Soubini Sorz 25 pro Com. San 
Martino al Campo, 25 pro Piccole suo- 
re di carità dell'Assunzione. 
© In memoria di Adriano Miliani 
(11/9) e Corinna Biduli (11/10) dalla 
figlia Adriana 300 pro Aire. 
® In memoria della cara mamma Va- 
lentina Varroni nel XVIII anniv. 
(11/9) dalla figlia 50 pro Astad. 
® Per un anniversario (11/9) da 
N.MBB. 50 pro Azzurra malattie rare 
c/o Burlo Garofolo. 
® In memoria del fratello Claudio Mi- 
tri da Gianna 50 pro frati di Montuz- 
za (pane per i poveri). 

> In memoria di Iolanda Polesello 
dai condomini di via Isola d'Istria 9 
140 pro frati di Montuzza (pane per i 
poveri). 

In memoria di Lucia Raseni Seria- 
ni da Nives e Giuliano 50 pro Ass. Az- 
zurra - Malattie rare. 
in memoria di Marino Repa da Cri- 
tina 20 pro frati di Montuzza, 
® In memoria di Maria Strumia da 
Gilla, Nives, Elba 30 pro frati di Mon- 
tuzza (pane per i poveri). 

è In memoria di Antonio Vardabasso 
dagli amici delle bocce 175 pro ospe- 
dale di Cattinara (Medicina d’urgen- 
za). 
® In memoria di Gigliola Affatati da 
Franca Affatati e Barbara Marton 50 
pro Ass. de Banfield. 

è In memoria di Pina Albanese Ca- 
parra dalle fam. Bartoli, Bellini, Ber- 
toli, Bonomo, Grobisa, Santulin 60 
pro Agmen. 

® In memoria di Stefania Buzzai da 
Mariuccia Sardo e famiglia 20 pro fra- 
ti di Montuzza (pane per i poveri). 
® In memoria della mia compagna di 
scuola Chiara Fuoco da Elena Paolet- 
ti 50 pro Ass. Amici Hospice Pineta - 
Pineta del Carso, 

è In memoria di Giuseppina Jelicich 
dalla fam. Deruvo 100 pro Aido. 

In memoria di Roberto Maiani da 
Dario Gattolin e Silvana Trobitz 160 
pro Ass. amici del cuore. 

In memoria di Adriano Mosetti da 
Umberto Ondina, Franco Antonella 
80 pro Hospice Pineta del Carso. 
® In memoria dell'avv. Sergio Pieran- 
gelini dalle fam. Protti e Vaccari 100 
pro Ist. Burlo Garofolo (centro oncolo- 
gico infantile). 

ò In memoria del dott. Erberto Rode 
da Gabriella, Paolo e Federico 25 pro 
Enpa. 

> In memoria di Samuele Scieghi da 
Tullio Benedetti 50 pro Fondazione 
Luchetta-Ota-D'Angelo-Hrovatin. 

è In memoria di Bruno Sossi da Fle- 
s Luciano, Laura e Anita 40 pro Ai- 

o. 
® In memoria di Scolastica Vesnaver 
da Elvio Nelli e famiglie 50 pro Itis 

è In memoria di Maria Batageli De- 
coni da N.N. 30 pro Hospice Pineta 
del Carso, 
® In memoria di Claudio Cauzer da 
Neria, Valea e famiglie 30 pro Ai- 
sm. 

8 Jn memoria di Giuseppina Jelicich 
dalle amiche 70 pro Andos. 

è In memoria di Fulvio Lacchia da 
nonno Berto 20 pro Ass. Azzurra ma- 
lattie rare. 

® In memoria di Massimiliano Matco- 
vich dalla famiglia Privilegi 50 pro 
Unicef. 

® In memoria di Rosa Pranzoni dalle 
colleghe Tupperware 95 pro Agmen 
® In memoria di Ermes Sardo dalla 
Riabilitazione Uc Pineta del Carso 
165 pro Agmen. 


Per evitare spiacevoli errori nei nomi 
pubblicati nelle elargizioni, invitiamo 
i lettori a scrivere i testi in carattere 
stampatello maiuscolo. 


50 ANNI FA SUL PICCOLO 
a cura di Roberto Gruden 


i CINQUANT'ANNI FA 


11 settembre 1957 


» leri sera, nel corso della fortunata 
rubrica televisiva «Primo applauso», 
il primo posto è stato ottenuto dal 
complesso corale rovignese «Arupi- 
num», diretto dal maestro Giorgio 
Cecchini. Fra i brani triestini ed istria- 
ni eseguiti particolare successo ha ri- 
scosso la caratteristica «bitinada». 

» | partecipanti al «Symposium» di 
medicina si sono recati ieri in località 
Triestenico, per visitare il quasi ulti- 
mato sanatorio dell'Inps. Particolare 
interesse hanno destato le attrezza- 
ture ricreative e, in special modo, 
l'ampia balconata protetta da avvol- 
gibili automatici. 

» Il Vespa Club Trieste ha vinto il V 
Giro delle Dolomiti, partito ed arriva- 
to in località Auronzo per un percor- 
so di km 204. Terza vittoria su cinque 
edizioni, grazie al primo posto a pari 
merito di Luigi Cordiglia e Ugo Miaz- 
zi. Gli altri partecipanti del club trie- 
stino erano Sergio Prati, Miro Vid- 


MARTEDÌ 11 SETTEMBRE 2007 


AGENDA SEGNALAZIONI 


IL PICCOLO 


TEREGOLE DELLA POSTA 


Vettori che vogliono vedere 
e lro Segnalazioni devon 
ste regole: 
‘Screen Slo argomento 
| superare le 0 righe da 60 battute 


@ Caro presidente delle As- 
sicurazioni Generali, dome- 
nica 2 settembre mi son re- 
cato in Piazza Grande per 
vedere la kermesse della vo- 
stra compagnia. Portavo 
con me un cartello sul qua- 
le simpaticamente teologi- 
co avevo scritto: «Solo Dio 
dà Assicurazioni Generali 
A un dato momento mi si 
‘avvicianto un uomo della si 
curezza che, con autentici 
modi da buttafuori di disco- 
teca, mi ha intimato di con- 
segniargli il cartello. 
mio rifiuto c'è stato 
del movimento, Un altro uo- 
mo della sicurezza mi ha 
dato del pegiantio. Poi tre 
agenti della Digos, un fun- 
zionario di polizia e a debi- 
ta distanza il vicario prefet- 
tizio. Il tutto finito a taral- 
lucci e vino al bar Unità, so- 
rattutto per l’astuta e civi- 
le intercessione di un sim- 
tico agente della Digos. 
la, caro signor presidente, 
è questa la libertà di espres- 
sione? 

Non sarebbe meglio sce- 
gliere con attenzione gli uo- 
mini della sicurezza? Non 
pretendo scuse, ma almeno 
una bottiglia di buon vino 
dalle vostre fiorenti azien- 
de agricole. 


Ugo Pierri 
L'insegnamento 
del friulano 


@ Finalmente. Finalmente 
nelle Segnalazioni leggo — 
oltre alle stucchevoli lette- 
re sull'insegnamento della 
lingua (?) friulana. nelle 
scuole (Trieste che c'entra? 
Ci pensi il «Messaggero Ve- 
neto» che, nonostante il no- 
me, è il quotidiano di Udi- 
ne), sulle armi ai vigili, sul- 
le vergognose e offensive 
fantasie riguardanti addi- 
rittura la demolizione del 
santuario mariano di Mon- 
te Grisa — una precisa, in- 
telligente lettera del prof. 
Arrigo Polacco. Egli, dall’al- 
to della sua notevole profes- 
sionalità di medico, affer- 
ma che la causa prima de- 
gli incidenti in città è dovu- 
ta all’eccessiva velocità e al- 
l'assoluta mancanza di di- 
sciplina, in particolare del- 
le motociclette e dei motori- 
ni. 

La sua lettera, che condi- 
vido toto corde, si conclude 
affermando che certi scrite- 
riati, facendo smodato uso 
della velocità, intendono 
«giocare a dadi» con la loro 
vita. Mi permetto di aggiun- 
gere: e con quella degli al- 
tri, Se un criminale della 
strada rischia il suicidio, 
non gli si può permettere di 
diventare un potenziale 
omicida. 

È ora un invito da uno 
che, nel giornalismo, ha già 
dato (e ampiamente): per- 
ché Il Piccolo non promuo- 
ve un'inchiesta? Seria, do- 
cumentata, come si usava 
ai miei tempi. Il presente, 
credetemi, è peggiore. del 
nostro passato. Il quotidia- 
no di Trieste, volendolo, 
avrebbe la possibilità di ri. 
marginare questa autenti- 


ca piaga. 
Ranieri Ponis 


Pensioni 

di anzianità 

@ Dicono che circa 130mila 
lavoratori hanno acquisito 
le condizioni per ottenere 
la pensione di anzianità, 
cioè 35 anni di lavoro/con- 
tributi e 57 anni di età. 
Gran parte di questi, circa 
86mila, sono lavoratori di- 
pendenti. Ora questei lavo- 
ratori rischiano di essere 
gabbati, vedendo allonta- 
narsi le loro pensioni di cir- 
ca due anni e più (finestre). 
C'è però un altro, grosso 
problema: pure la liquida- 
zione del Tfr slitta dì due 
anni © più. Immaginatevi 
che qualcuno, anzi parec- 
chi, abbiano fatto dei pro- 
getti che ora vedono anda- 
re in fumo... doppiamente 
gabbati! Progetti come: ac- 
quistare, riscattare, ristrut- 
turare la casa o l’apparta- 
mento; estinguere i debiti, 
curarsi, aiutare i figli e/o ni 
poti... 


È del tutto falso afferma- 
re che abbassando l'età di 
pensionamento si inciderà 
negativamente sulle pensio- 
ni dei giovani. La verità è 
che gli attuali contratti, 
flessibilità, precarietà, fine 
lavoro... sono proprio que- 
sti contratti (contratti «pre- 
sa in giro») oltre alle paghe/ 
contributi e alla disoccupa- 
zione che impediscono ai 
giovani di programmare il 
loro futuro e sarà questa si- 
tuazione che influirà nega- 
tivamente sulle loro pensio- 
ni. La gioventù deve avere 
la possibilità di studiare e 
di lavorare e lo Stato ha 
l'obbligo di intervenire, in 
modo serio e deciso, per 
mantenere tali diritti. Il la- 
voro scarseggia e allora la- 
sciate andare in pensione 
chi ha le condizioni richie- 
ste, di conseguenza nuovi 
posti di lavoro per i giova- 
ni, 0 almeno così dovrebbe 
essere?! Noto una certa di- 
scriminazione verso i pen- 
sionati/pensionandi. Se 
bra che questi siano la rovi- 
na del Paese. Non rubano 
niente a nessuno, questi la- 
voratori, in gran parte di- 
pendenti, hanno versato 
tanti di quei contributi e 
tasse (tuttora) che mai e 
poi mai nessuna pensione 
per tutta la durata egua- 
glierà. Anzi, parte dei con- 
tributi versati dovrebbero 
essere ancora a disposizio- 
ne sia degli attuali pensio- 
nati sia per le future gene- 
razioni; e se così non è, tut- 
ta la responsabilità va allo 
Stato, ai politici, ai sindaca- 
ti. L'Inps è un ente di previ- 
denza e non di assistenza. 

Comunque giusto, biso- 
(H risolvere il problema, 

isogna cambiare le regole: 
ma non da oggi a domani e 
sulla pelle dei lavoratori di- 
pri e dei giovani (non 
figli di papà). In conclusio- 
ne come sì può risolvere il 
problema dello scalone/de- 
gli scalini. La mia immode- 
sta opinione è: riconoscere 
e liquidare il Tfr maturato 
a tutti coloro che hanno i re- 
quisiti richiesti per andare 
in pensione e solamente poi 
discutere sulle scale. Sono 
convinto che questa soluzio- 
ne sia l’unica cosa seria da 
fare e sono convinto che 
gran parte dei lavoratori ac- 
cetterebbero questa salomo- 
nica soluzione (l'uovo di Co- 
lombo?). Colgo l'occasione 
per ricordare che dal 1.0 
gennaio 2003 il governo 
cambiò gli scaglioni e le ali- 
quote fiscali: con l'elimina- 
zione dell'aliquota del 20% 
cè l'ennesima stangata sul 
fr, con le aliquote che pas- 
sano dal 18 al 23%, aumen- 
tando le tasse del 30% per i 
lavoratori a reddito medio- 
basso. Gli 800mila lavorato- 
rì che si sono licenziati dal 
lo gennaio 2003 al 31 di- 
cembre 2005 hanno subito, 
solo per questo, una mag- 

ior tassazione di 1,5 mi- 
ardi di euro. In pochi anni 
sono raddoppiate le tasse 
sul Tfr; prima la tassazione 
era del 12-15% circa. Dun- 
quo concludendo, prenden- 

lo la salomonica soluzione 
nelle casse dello stato en- 
trano più di un miliardi di 
euro! Allora? Politici, sinda- 
calisti, opinionisti, ecc., ado- 
perate più il bla bla bla che 

il cervello? 
Giorgio Zerial 


MM L'ALBUM 


mM IL CASO 


Qualche tempo fa la televi- 
sione e i giornali hanno 
‘lato e scritto molto sul- 
la violenza nelle scuole, 
ma spesso non si capiva se 
era calcolata come colpa 
dei maestri e dei professo- 
ri 0 degli alunni. Voglio 
cercare di ragionare un po’ 
traendo spunto dalla mia 
esperienza personale. 
no un'insegnante, in 
pensione dopo aver fatto 
41 anni effettivi d'insegna- 
mento, prima come sup- 
plente nel circondario e 
poi nel capoluogo, e scolari 
ne ho avuti tanti. Nel peri- 
odo in cui Trieste era con- 
siderata «Territorio Libe- 
ro», di concorsi non se ne 
facevano perciò eravamo i 
«precari» di allora. Sono 
venuta a contatto di bam- 
bini di tutte le estrazioni 
sociali, compresi quelli del- 
T«Ospizio degli orfani di 
guerra» e mai, dico mai, 
rualcuno ha trovato da ri 
ire su qualcosa, né da 
parte dei genitori né da 
quella degli alunni, anzi, i 
bambini avrebbero voluto 
venire a scuola anche la 
domenica... Ogni famiglia 
aveva anche allora le sue 
grane private, ma di soli- 
to, la prima, era la fame. 


Gli episodi di violenza fanno capire quanto sia cambiata la società 


Scuola, l'esperienza d'una maestra 


Cè poi da ricordare che 
noi insegnanti non di ruo- 
lo, non percepivamo lo sti 
pendio durante le vacanze 
estive, così eravamo sem- 
pre «in forma», mai gras- 


inza aver fatto alcun 
«Corso speciale a_ paga- 
mento» istruivamo i nostri 
alunni (spesso anche tren- 
ta per classe) in ogni mate- 
ria prescritta e li educava- 
mo anche moralmente, 
senza troppi discorsi, ma 
con l'esempio e tanto affet- 
to elargito a piene mani. 
Allora pochissime famiglie 
avevano la televisione, 
tanto meno i «telefonini» € 
tutti quei giochi violenti 
ora così in voga e in mano 
ai bambini. Ci riunivamo, 
però, fra classi parallele e 
specie durante le feste reli- 
gìose e patriottiche, veni- 
vano anche i genitori. Si 
preparavano recite, si inse- 
gnavano canti di monta- 
gna e canzoni triestine 
che, se non le sapevano, i 
genitori imparavano e 
nonni erano felici di can- 
tarle con noi. 

Nella mia classe le; 
vamo le belle poesie di Pa- 
scoli, di Carducci e di tan- 
ti altri poeti, triestini e 


stranieri e i bambini riu- 
scivano a capire, attraver- 
so il modo di esprimere i 
loro pensieri, da chi erano 
state scritte. Certo i tempi 
sono cambiati (guai se no!) 
e io, molto curiosa delle co- 
se nuove, ho imparato a 
usare il computer e ad an- 
dare «in internet». Credo 
perciò di poter capire i gio- 
vani, anche perché vedo 
chei miei scolari d'un tem- 
po, ormai uomini e donne 
in carriera, mi contattano 
ancora dopo trent’anni e ri- 
cordano molto volentieri il 
tempo passato insieme a 
scuola. Mi sento ancora 
amata come io li amo e so- 
no orgogliosa di averne fat- 
to delle persone educate e 
aperte alla vita, felici di ri- 
trovarsi fra di loro. Come 
siamo arrivati, nelle scuo- 
le d'oggi, al punto di pic- 
chiare o essere picchiati 
fra scolari, genitori e mae- 
stri? 

Sono certa che allora si 
era più felici perché ci ri- 
spettavamo a vicenda e 
non si conosceva la parola 
«precario» nel senso di og- 
gi, perché tutto era «preca- 
rio». Anche la vita. 

Elena Roverelli 
Cargnelli 


È tornato il popolo 
delle Primarie 


@ Il popolo delle Primarie è 
tornato! Peccato che si sia 
spostato e che abbia scelto 
una nuova sede. A Trieste 
una lunga, paziente e sere- 
na fila di giovani e meno 
iovani davanti ad un solo 
anchetto del «Vaff...day». 
Cosa c'è di strano? Niente 
più fumosi dibattiti nelle se- 
zioni, niente più sterili co- 
mizi. Ora si «fa qualcosa». 
Non più deleghe e neanche 
richieste di partecipazione. 
Ora si fa da soli, democra- 
zia diretta. Questo potreb- 
be essere il nuovo proclama 
degli aderenti alla manife- 
stazione. È cominciata dav- 
vero la rivoluzione della po- 
litica italiana? Vedremo se 
e come continua e soprat- 
tutto chi sarà il Robespier- 
re di turno e chi il Gattopar- 
do. Ma comunque non si 
può più far finta di niente. 
Aureo Muzzi 


Cattiva 
educazione 


@Un giorno del mese di 
agosto, mentre mi trovavo 
a bordo di un autobus, ho 
assistito al tentativo di una 
signora, la quale chiedeva 
a un giovane di cedere il po- 
sto a sedere ad una perso- 
na anziana in precarie con- 
dizioni di equilibrio. 

Sembrava che tale giova- 
ne fosse sordo e muto, poi. 
ché rimaneva impassibile 
al suo posto, come se non 
avesse sentito 0 capito cosa 
voleva da lui la signora in 
questione. 

Giunti ad una delle fer- 
mate del bus, l'autista fre- 


nava, e siccome la suddetta 
TSONa non Aveva provve- 
luto a sostenersi agli ap) 
siti appigli, essa mi piomba- 
va pesantemente addosso, 
evitando così di cadere sul 
pianale dell'automezzo. 

Come logica conseguenza 
la medesima mi chiedeva 
scusa, a ndo che sta- 
va consigliando il giovane 
di leggersi il «Galateo», do- 
ve avrebbe imparato la buo- 
na educazione. 

Forse avrei dovuto ri- 
sponderle diversamente, 
ma in quel momento, an- 
che perché avevo ricevuto 
un forte colpa al fianco, che 
mi recava dolore, le risposi 
che il Galateo non esisteva 
più, giacché era stato dato 
alle fiamme proprio da 
quella generazione (di cui 
uno dei suoi rappresentan- 
ti era il giovane in argomen- 
to); generazione la quale in- 
tende fare ciò che a essa co- 
moda, ignorando completa- 
mente i problemi degli al- 
tri. 

Ritengo che solo il reci- 
proco rispetto tra la gente 

trà risolvere questo con- 

itto, poiché ciò sicuramen- 
te sanerebbe molte situazio- 
ni di contrasto e incompren- 
‘sione. 
Tommaso Micalizzi 


Zaule: seritte 
pro e contro 


@ Domenica 2 settembre, 
sulla pagina dedicata ai co. 
muni della provincia, 
sindaco di Muggia si 

mentava nel titolo «Ma 
festazioni inaccettabi 
fuori dal tempo» in riferi 
mento all’'imbrattamento 
di un muro con scritte evi. 
dentemente contrarie alla 


modifica del nome di 
linia; un «No Zavlije» che, 
ben evidenziato sulla foto 
allegata all'articolo, non la- 
sciava spazio ad equivoci. 
Intervistato pure un rap- 
presentante dell'opposizi 
ne (Grizon: «...probabil- 
mente un gesto dimostrati- 
vo contro il proposito della 
maggioranza...») a cui re- 
plicava ancora il sindaco 
i tratta di manifesta- 
ioni di protesta fuori dal 
proteste di que- 
richiamano alla 
ia antiche contrap- 
che vogliamo 
superare). E così quella 
rovocazione - ce lo dice 
larticolista - era già stata 
subitamente cancellata. 
Perbacco, quanta condivi- 
sibile solerzia ! Ma quello 
che mi premeva porre in 
rticolare all'attenzione 
lell’anti-graffitaro Nesla- 
dek è un altro caso per il 
quale allego due foto scat- 
tate ben prima di questa 
data (maggio '07) che di- 
mostrano come la «guerra 
delle scritte inaccettabili» 
Aquilinia-Zaule-Zavlije 
non nasce oggi con quella 
rata su un defilato mu- 
ro all’incrocio di via di No- 
ere e via di Stramare 
i presunti «contrari». 
folto prima, e in luogo 
ben più visibile e centrale, 
da tempo compare non 
una protesta ma un inneg- 
giamento all'antico nome 
di Zaule che qualche ap 
partenente alla schiera 
dei “favorevoli” ha voluto 
condividere con l’intera po- 
polazione muggesana: un 
«W Zaule» a caratteri cubi- 
tali che compare «inciso» 


Ha preso il via ieri una inedita i 


Il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia viaggia in autobus 


lativa promozionale del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia: per tuttoilmeseun 
LondonBus «personalizzato» girerà infatti a Trieste e nei maggiori centri della regione portando informazioni sulla nuova 
Stagione. Il London Bus- rosso fiammante;a due piani, guida asinistra, un vero Routemaster- prestava finoa poco 

tempo faregolare sevizio sulla Linea 11 nella capitale del Regno Unito. Accomodandosi sul London Bus,il pubblico potrà 
ricevere dépliant e informazioni e vedere i videodi alcuni fra 

alle 13in Piazza della Borsa e dalleore 16alla base di Viale XX: 


ttembre. 


iù attesi spettacoli in cartellone. Oggi il bus sosterà fino 


non su di un muro privato 
qualsiasi (che già di per se 
è deprecabile) ma su quel- 
lo di un edificio ben più im- 

yrtante e sacro come quel- 
lo del Duomo muggesano. 
Forse un «...gesto dimo- 
strativo a favore della 
maggioranza...» (come po- 
trebbe dire Grizon) 0 «...u- 
na manifestazione di in- 
neggiamento fuori dal tem- 
(come incalzerebbe 
il sindaco). 

Fatto sta che mentre 
una scritta è stata imme- 
diatamente rimossa, l’al- 
tra (in buona compagnia 
con altre di carattere amo- 
roso e calcistico) è ancora 
lì, sotto le finestre del sin- 
daco che non dimostra di 
averne troppo a turbarse- 
ne e con una guardia mu- 
nicipale messa addirittura 
a farle la guardia (come di- 
mostra la foto che allego). 
Che dire ? Dopo averci 
scherzato un po' sopra ri- 
mangono alcune rifles: 
ni. E' possibile che un 
di «ragazzetti no-zavlije» 
abbiano cotanto onore di 
cronaca e di interventi 
(sindaco e opposizione) ? 
Non sarebbe meglio cancel- 
lare le idiozie senza conce- 
dere loro troppo rilievo e 
istigaro altri all’emulazio- 
ne ? Di tante idiozie che ci 
capita di leggere sui muri 
gli Muggia perché alcune 
hanno l'onore dell’imme- 
diata cancellazione e altre 
no ? Ricordo di una be- 
stemmia cubitale rimasta 
per mesi sulla trafficatissi- 
ma Strada delle Saline 0, 
come faccio qui, segnalo 
quelle sul Duomo di Mug- 
gia che qualche ragazzetto 
(molto probabilmente) tifo- 
so della locale squadra di 
calcio ha inciso con la chia- 
ve. Peccati di gioventù alle 
quali senza troppa enfasi, 
chi amministra potrebbe 
rimediare senza andare 
ad evocare addirittura 
quelle «antiche contrappo- 
sizioni» le quali spesso so- 
no agitate come spaurac- 
chio all'unico scopo di legit- 
timare le proprie posizio- 
ni. 


Franco Biloslavo 


Accattoni 
e lavavetri 


@ La «Realtà romanzesca» 
era un titolo di brevi raccon- 
ti in note riviste degli anni 
Trenta. Oggi, invece, la «Re- 
altà » l'abbiamo quotidia- 
na! Come se il bue desse 
del comuto all’asino. La re- 
gina Vittoria si narra impic- 
casse gli accattoni, che era- 
no soluzioni atipiche anche 
in quei tempi. Nei nostri 
anni Venti si cantavano e 
ballavano «Violino tzigano» 
e «La violetera»: oggi suona- 
tori ambulanti e anziane 
smunte che tentano di ven- 
dere qualche mazzetto di 
fiori vengono «fermate» e 
«tradotte» per dare l'esem- 
pio alla tolleranza zero. Ila- 
vavetri în Italia stanno cre- 
ando crisi di governo e acce- 
si dibattiti. Dei «và cum- 
prà»» meglio non parlarne. 
Si legge che un grande inva- 
lido sigillato nell'ultimo pia- 
no di un alloggio popolare 
senza ascensore chiedesse 
solamente un alloggio alle 
autorità preposte, al piano 
terreno per poter uscire 
con la carrozzella a prende- 
re un po' d'aria. 

AI contro per redimere 
un ragazzotto ubriaco 0 dro- 
gato che accoltella due per- 
sone ci si dimostra molto 
comprensivi affinché lui 

redimersi. Mentre 
qualche altro «punkabe- 
stia» ha la mamma che lo 
viene a riprendere in auto 
dopo sortite con improperi 
o smargiassate ai danni dei 
passanti, ché (sì fa per di- 
re...) più che una realtà ven- 
gono considerate «materie 
umanistiche» di nullafacen- 
ti di un giusto problema 
che viene trattato in modo 
sbagliato; si scomoda an- 
che la Vikipedia che consen- 
te di sapere o trovare tutto, 
come libertà e partecipazio- 
ne e far evitare decisioni av- 
ventate. 

Abbiamo anche birichini 
e pagatissimi ministri che 
dopo immancabili pesanti 
diverbi incitano a scioperi 
fiscali: mentre un Alfonso 
Capone negli anni Venti 
per tale reato in America 
sembra sia morto in carce- 
re. 


A tali infelici connubi di 
memorie storiche verrebbe 
da concludere, indifferente- 
mente come la si metta, 
che stia scomparendo la sti- 
ma che si dovrebbe avere 
sempre verso se stessi! 

Riccardo Wagner 
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UNA CITTA, UN LIBRO 


Tr 7 
Sesso, verità e finzione 
nella Trieste della Schiavini 


di Pietro Spirito 


Daniele Aloisi è un giovane scrittore di successo, Un 
giorno, portando a spasso il cane nel giardino pubbli- 
co, vede una bella ragazza molestata da due indivi- 
dui. Interviene, i due balordi se ne vanno, lo scritto- 
re e la donna «con una voce di carta vetrata» fanno 
conoscenza. Lei si chiama Lorena, ed è una prostitu- 
ta d’alto bordo. Racconta allo scrittore la sua storia, 
che è una storia di un'infanzia triste, di violenze e so- 

raffazioni, sesso estremo e sfruttamento, festini a 
uci rosse con importanti uomini politici. Daniele Alo- 
isi decide di fare della storia di Lorena un romanzo: 
lei non dovrà far altro che continuare a raccontare, 
lui di volta in volta scriverà i capitoli e glieli farà leg- 
gere. Il romanzo racconterà la storia di uno scrittore 
che scrive la vita di una prostituta d'alto bordo. 

Comincia così il romanzo «La fortuna è un talento» 
(pagg. 169, 12 euro) della triestina Laura Schiavini, 
appena pubblicato dalle prestigiose Edizioni Robin 

dirette da Claudio Maria 
Messina. In una Trieste 
mai nominata ma ricono- 
scibilissima soprattutto 
nelle ambientanzioni della 
città vecchia (dove «nacque- 
ro figure leggendarie come 
la Muta e Ta Bersagliera, 
prostitute passate poi alla 
storia»), la vicenda dello 
scrittore famoso e della bel- 
la Lorena si snoda con rit- 
mo incalzante in un intrec- 
cio che parla di sesso, di 
violenza, di sentimenti ne- 
gati, mentre fra i due pro- 
tagonisti nasce qualcosa di 
iù di un'amicizia, Ma i 
ue balordi che avevano 
molestato Lorena al giardi- 
no sono ancora là, seguono 
la donna, la minacciano, 
c'è una questione di droga da risolvere. L'epilogo è 
drammatico, Lorena sarà violentata e uccisa. 

Fin qui la prima parte del libro della Schiavini. 
Che a un certo punto offre al lettore una brusca svol- 
ta. E si scopre che in realtà Lorena è viva, la sua sto- 
ria è inventata, e dietro tutto cè una truffa ordita ai 
danni dello scrittore, il quale, una volta pubblicato il 
romanzo si troverà costretto a rispondere di plagio. 
Ma la verità non è nemmeno quella, e in un gioco di 
specchi e di scatole cinesi - il raconto nel racconto - si 
svela i raggiro architettato da un’aspirante scrittrice 
che si era vista rifiutare un romanzo proprio dal fa- 
moso scrittore. 

Laura Schiavini conduce il lettore con abilità in un 
intricato labirinto narrativo che parla di verità e fin- 
zione, di passioni e di speranze, della pochezza del 
mondo letterario ed editoriale, che ricorda come scri- 
vere sia una malattia da vampiri e infine si interro- 
ga - come l'ambiguo io narrante del romanzo - sulle 

sibilità di realizzare i propri sogni: «Ma non seppi 
larmi una risposta, se non con le parole di Somerset 


l Mougham: la fortuna è un talento». | 


Gruppo di mutuo aiuto 
per vincere l’obesità 


Siamo soci dell’Andi (Associazione nazionale dimagri- 
re insieme... e non solo). Siamo una associazione non 
profit, di auto-mutuo-aiuto, nata 20 anni fa in un pae- 
se del Friuli, Cordenons, da un medico, uno psicologo 
è un gruppo di persone che avevano bisogno di perde- 
re peso. IÌ progetto era assolutamente innovativo e 
partiva da un presupposto fondamentale: l'obesità 
considerata come dipendenza psicologica all stessa 
stregua del fumo, dell'alcol o di altre dipendenze. 
Quindi non diete miracolose, non programmi di ria- 
bilitazione ma adottare il metodo dei gruppi di mu- 
tuo aiuto al fine di raggiungere un benessere psico-fi- 
sico, cambiando lo stile di vita. L'idea ebbe subito suc- 


LA LETTERA 


cesso, l'associazione ben presto si ingrandì e si espan- 
se in altri paesi e in altre regioni. 

Quest'anno compie vent'anni dalla sua fondazione 
e vanta sedi oltre che in Friuli, in Veneto, in Lombar- 
dia, in Piemonte, in Liguria è in Emilia Romagna. 
Siamo dotati di un comitato scientifico che ha il com- 


riamo ringraziare chi, come questo giornale, ci ha da- 
to fiducia fin dall'inizio dimostrandosi sensibile e at- 
tento alle nostre richieste e pubblicando con puntuali 
tà i nostri annunci. 

Molti dei nostri soci si sono avvicinati a noi proprio 
grazie agli annunci sul giornale e speriamo che in fu- 
turo siano sempre più numerosi. Ed è proprio in que- 
st’ottica che cogliamo l'occasione per comunicare che 
il prossimo 9 ottobre presso il campo sportivo Zaria a 
Basavizza ci sarà la festa della sezione Andi di Trie- 
ste. È nella tradizione della nostra associazione infat- 
ti, organizzare una volta all'anno una festa per riuni- 
ré tutti i soci della sezione e per premiare quelli che 
hanno raggiunto i migliori risultati nel dimagrimen- 
to e nel mantenimento del peso forma. Quest'anno ol- 
tre ai soci della sede di Trieste, attendiamo circa 200 
ospiti provenienti dal Friuli e dal Veneto. 

, come immaginabile, per noi un grande evento e 
una grossa opportunità per conoscere le realtà delle 
altre sezioni Andî e per condividere tra i soci un mo- 
mento di convivialità e allegria. La festa naturalmen- 
te è aperta a tutti, e per qualsiasi informazione pote: 
te telefonare ai numeri 3287794768 (Claudio Dovier) 
‘e 3475785229 (Marisa Frare), 3281399564 (Giacomi- 
na Tazzari Meola). Con l'auspicio di accogliervi nume- 
rosi, rinnoviamo i nostri ringraziamenti a tutti voi 
della redazione del «Piccolo» unitamente agli auguri 
sinceri affinché, come in passato, anche in futuro pos- 
siate sempre svolgere il vostro lavoro al servizio dei 
cittadini, in rispetto alle più nobili e antiche tradizio- 
ni del vostro — e sentimentalmente anche nostro — 
giornale cittadino. Cordiali saluti 


L 


Marisa Frare 


dell’Andi | 
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SERIE B Il centravanti uruguagio, autore delle due reti segnate in campionato dalla Triestina, ha dimostrato di possedere un discreto fiuto sotto porta 


Granoche: vorrei diventare il Crespo dell'Unione 


«Ho sempre sognato di venire a giocare in Europa. Qui 


Il giocatore sudamericano: «Sono molto soddisfatto per 


l'accoglienza che mi hanno riservato i 


ienitori, ma lo 


sono un po' meno peri risultati della squadra» 


TRIESTE Per parlare di scom- 
messa già vinta, forse è an- 
cora troppo presto. Di certo, 
quando quest'estate venne 
annunciato l'arrivo in ala- 
bardato di Pablo Mariano 
Louro Granoche (così il suo 
nome per intero), nessuno 
immaginava che dopo tre so- 
le giornate l'uruguaiano fos- 
se già a quota due gol. Il 
bomber venuto dal Sudame- 
rica venne accolto prima 
con moderato scetticismo, 
poi una certa curiosità, in 
seguito una grande fiducia 
dopo le amichevoli estive. 
Perché in effetti Pablo, già 
soprannominato El Diablo, 
aveva dimostrato già a 
agosto che il mestiere di fa- 
re gol lo conosceva bene. 
Ma una cosa è segnare alle 
rappresentative _ carniche, 
un'altra ripetersi nella se- 
rie B italiana. 

Ancora dubbi? Pronti via 
e Granoche segna al Mess 
na e al Lecce, Èd è già idolo 
della tifoseria. Del resto, Pa- 
blo è uno che il gol ha co- 
minciato a volerlo fin da 
colo, quando sognava già d 
giocare dalle nostre parti 
«Fin da quando ho iniziato 
a giocare a calcio - racconta 
- mi piaceva stare vicino al- 
la porta avversaria, essere 


a giocare in Europa, Adesso 
ho questa opportunità e de- 
vo giocarmela bene per il fu- 
turo della mia carriera». 
Per capire come il gol fosse 
già nel sangue dell'urugua- 
iano (da poco ventiquattren- 
ne essendo nato a Montevi- 
deo il 9 settembre 1983), ba- 
sta vedere quali siano stati 
suoi modelli: «Fin da picco- 
lo mi è sempre piaciuto mol- 
to veder giocare Batistuta, 
veramente un grande gioca- 
tore, lo seguivo sempre alla 
tv. Poi in seguito ho apprez- 
zato anche Crespo e Înza- 
ghi: ma sia chiaro che non 
sono idoli, solo giocatori che 
ammiro». Dopo esser cre- 
sciuto calcisticamente nel 
suo Uruguay e aver giocato 
con River Plate e Miramar 
Misiones, a 21 anni Grano- 
che trasferito in Messi- 
co, segnando la rete che ha 
dato lo scudetto al Toluca. 
olo un gol poi nel Vera 
%ruz, ma sceso in B messi- 
cana con il Tiburones Rojos 
de Coatzacoalcos, la scorsa 
stagione ha realizzato 23 re- 
ti. E adesso l’Italia, un cal- 
cio molto diverso. «La più 
grossa differenza che ho no- 
tato finora rispetto agli al- 
tri paesi - racconta Pablo - 


fisicamente. Ma è un calcio 
che mi piace, molto competi- 
tivo». Ma gli avversari dal- 
la notevole stazza non sem- 
brano intimorire Granoche, 
che lotta, sgomita e soprat: 
tutto l'ha già messa dentro 
due volte. E ammette che 
in questa partenza sprint 
un po’ ci sperava: «Un attac- 
cante si aspetta sempre di 
fare gol, è il suo mestiere 
Per quanto mi riguarda so- 
no contento, un po’ meno 
per i primi risultati della 
squadra, la Triestina può fa- 
re meglio. E' anche vero che 
finora abbiamo incontrato 
squadre molto forti, quindi 
anche un pareggio con il 
Lecce non è male». Per uno 
che da ragazzino aveva il so- 
gno di giocare in Europa, il 
prossimo gradino a cui pun- 
‘are sembra naturale: la se- 
rie A italiana. Ma Pablo è 
un ragazzo con i piedi per 
terra: «La prima cosa impor- 
tante per me è fare il me- 
glio possibile con la Triesti- 
na, penso solamente a que- 
sto perché sono contentiss 

mo di essere qui. Le ambi- 
zioni bisogna averle sem- 
pre, ma so che eventual- 
mente riguardano il futuro: 
adesso devo ambientarmi, 
imparare a conoscere il cal- 
cio italiano, migliorare la 
lingua, poi vedremo. Di cer- 
to mi aiuteranno anche i ti- 
fosi: qui sono stato accolto 
benissimo, anche fuori dal 
campo, È sentire che la gen- 


i difensori sono tutti molto prestanti» 


| SERIEA 


Udinese, il brasiliano Felipe torna 
in campo dopo un'assenza di 9 mesi 


VONE La sua ultima partita risale 
al 2006. Per la cronaca si trattava 
di Catania-Udinese dell’11 dicem- 
bre e finì 1-0 per i siciliani di Pa- 
squale Marino. Sembrava una 
semplice pubalgia, roba da uno 0 
due mesi di assenza al massimo. 
Invece Felipe ha dovuto attendere 
9 mesi. 

Già, perché quell 
diventata un'ernia 
ha costretto il difensore brasiliano 
a seguire da spettatore il cambio 
della guardia Galeone-Malesani e 
l'intero girone di ritorno della pas- 
‘sata stagione. Poi, dopo una prepa- 
razione estiva finalmente a pieno 
regime, una banale distorsione al 
finocchi tre giorni prima del- 
‘esordio in campionato e l'ennesi- 
mo stop. Ma adesso il calvario 
sembra finito una volta per tutte: 
Felipe ieri sì è pet alle 
nato con il resto del gruppo e pun- 
ta deciso a una maglia da titolare 
a Torino contro la Juve. Un rien- 
tro tutt'altro che soft, ma a dispet- 
to dei suoi 23 anni il brasiliano 
può essere considerato un vetera- 
no a tutti gli effetti, tanto è vero 
che dopo il degradamento di Di 
Natale è proprio lui il capitano «in 

tore» dell'Udinese. È Marino, 
po la terrificante scoppola inter- 


pe, dopo il definitivo via libera dei 
medici, ma il suo rientro non com- 

rterà la rinuncia ad Andrea Co- 

Il test di sabato contro il Nova 
Gorica, infatti, ha fatto capire che 
Marino è seriamente orientato a 

‘ovare la difesa a tre: Zapata, Fe- 
ipe e Coda dietro, con Mesto e 
Dossena esterni di fascia e la cop- 
pia D’Agostino-Inler in mezzo al 
campo. Davanti sempre il triden- 
te, invece, magari con gli azzurri 
Di Natale e Quagliarella più arte; 
trati rispetto ad Asamoah. Dal 
4-3-9, insomma, si dovrebbe pai 
re al 8-4-3, ma al di là delle formu- 
le Marino inserirà un difensore in 
più, Felipe, al posto di un centro- 
campista. Se il nuovo modulo do- 
vesse dare buoni frutti a Torino, è 
probabile che Marino insista su 
questa soluzione almeno fino al 
rientro di Obodo, previsto per la 
seconda metà di ottobre. Rispetto 
alla gara contro il Napoli, comun- 
que, il tecnico bianconero a Torino 
potrà contare su D'Agostino, l’uni- 
co disponibile del trio titolare di 
centrocampo. «Le assenze di Ob 
do e Pinzi — commenta l'ex m 
nese — si stanno facendo sentire, 

rò non dite che la sconfitta con 
il Napoli è stata colpa dei giovani. 
Abbiamo sbagliato tutti quanti, 


riguarda soprattutto l’aspet- 
to fisico, In Messico non 
cerano difensori come se ne 
sione. E il mio sogno era già trovano in Italia, qui sono si scende in campo». 

quello di arrivare un giorno tutti alti e molto prestanti Antonello Rodio Il centravanti alabardato Pablo Granoche 


IL Caso ln — _—_cr__r_ooeeoe_ee="=s n = mn |M NAZIONALE 
Il ritorno al vecchio orario non ha portato un incremento di pubblico come sperava la società Gli azzurri a Kiev non hanno alternative 


AI Rocco meno paganti di domenica De Rossi: «Contro l'Ucraina 


dobbiamo strappare i tre punti 
Con'il Lecce 6817 spettatori contro i 7057 della gara di esordio per ottenere la qualificazione» 


MILANO La Nazionale azzur- 
timana lo aveva detto: ormai ca. Ebbene contro il Lecce ra dopo il pareggio con la 
i tifosi, oltre al ricco pacchet- c'era un'importante prova Francia continua a lavora- 
‘0 che veniva offer- del nove a riguardo e le pre- 


re a Milanello in vista del 
to da Sky, si sono abituati messe per avere un dato si- rossimo impegno di qua- 


perché sono venute a mancare con° 
centrazione e umiltà». 
Riccardo De Toma 


te è con me è una cosa mol- 


un uomo d'area sempre è 
to tranquillizzante quando 


pronto a sfruttare ogni occa- 


na contro il Napoli, ha tremenda- 
mente bisogno di giocatari di espe- 
rienza. Difficile rinunciare a Feli- 


l'Ueraina bisogna andare 
a vincere, Di certo non sia- 
mo il Brasile ma siamo 

campioni del mondo e ai 
Mondiali abbiamo fatto 


Ml COSÌ LE PRESENZE ALLO STADIO ROCCO 
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Spettatori Paganti Abbonati 


anche alla serie B al sabato. gnificativo c'erano tutte: si || SABATO Triestina-Messna 7057 2650 4407 ificazione a Euro 2008 in _ vedere qualcosa di più del 
Da guardare Ja cifre, il presi giocava la domenica Don 15, programma domani sera Brasile. CETONA capire 
lente alabardato sembra cera ancora la curiosità di a Kiev contro l'Ucraina. i nostri limiti e le nostre 
proprio aver ragione. Chi capire cosa vale davvero la | ALLA DOMENICA Tristina-Lecce —6817 21514666 Partita fondamentale per forze - aggiunge - senza 
non ricorda le battaglie e le nuova Triestina, il Lecce era il cammino degli azzurri, | però snaturarci». 
roventi polemiche quando pur sempre un avversario di | Mega a parta stagione 2006/07 7942 che dopo avere analizzato ‘ De Rossi sottolinea an- 
due anni fa le partite della richiamo. Nessun boom, pe- la gara con la Francia che che «quello della con- 
cadetteria furono spostate al _rò, degli spettatori, anzi, per mantengono una discreta dizione non è un alibi pe- 
sabato? Uno dei punti crucia- vedere il pareggio c'era me- | Mediaa parta stagione 2006/07 senza la partita con la Juve: 7103 fiducia. Le critiche non so- rò in tempi non sospetti, 


li del dibattito riguardava la _ no gente allo stadio di quan- L'esultanza degli alabardati dopo il pareggio no mancate dopo quanto 


prima della 


questione spettatori: tutti so- do si gioca di sabato. Î dati visto a San partita con 
stenevano che non giocando parlano chiaro: domenica al della tessera in occasione no si giochi. Anzi, nel giorno che la media spettatori dello de a 7103. Insomma, pare | Siro e Buf- la Francia, 
alla domenica. si toglieva la Rocco c'erano 6817 spettato- del secondo impegno interno festivo in certi casi entrano scorso anno, che risulta uffi- che rigiocare alla domenica | fon e compa- era stato 


possibilità a una grossa fet- ri mentre alla prima di cam- sono saliti a 4666. Questo foco anche dinamiche fa- cialmente di 7942 spettatori sposterebbe di poco le entra- | gni sono sta- messo in 
ta di pubblico di venire allo 


pionato, giocata di sabato vuol dire che i paganti sono miliari di non poco conto. a partita. Ma si tratta di un te nelle casse delle società: è | ti accusati «chiaro: “dia 
stadio. Discorso che non face- contro il Messina, ce n'erano calati da 2650 a 2151. Sem- Magari domenica qualcuno dato pompato dalla sfida con- molto più importante invece | di non avere si poteva ini- 
va una grinza, tanto che an- 7057. Fra l’altro in occasione bra insomma che, cento più nonsellè sentita di abbando- tro la Juve: se togliamo quel la battaglia dei diritti tv che | interpretato ziare un po' 
che a Trieste ci furono setti- della prima partita gli abbo- o cento meno, gli aficionados nare Barcola per gli ultimi pienone contro i bianconeri, si deciderà proprio questa | al meglio il prima con 
mane di discussioni su quan- nati erano ancora fermi a della Triestina siano sempre bagni. Che lo zoccolo duro la media spettatori al Rocco settimana match con i Îî Naiona: 
to sarebbe stato più pieno il 4407, mentre i possessori gli stessi, in qualunque gior- sia sempre quello, lo dice an- nella stagione 2006/07 scen- an.ro. transalpini. le». Per Cri- 
aniele ; È 
w BAR SPORT De Rossi si summa La 
RA ce e iificti difende dal- cante dello 
I supporter alabardati di via dell'Istria sono delusi dell'avvio incerto le_ critiche Shakhtar 
mosse alla Donetsk, so- 
linea media- no lievitate 

na del cam- 


le chance di 


I tifosi: «Come la scorsa stagione» 


po. «Sono trovare un 
state fatte posto da ti- 
delle analisi tolare nella 
TRIESTE Al Bar Sportivo, di via dell'Istria 8, vilegi che sottolinea: «La Triestina finora complessive Daniele De Rossi formazione 
è facile incontrare qualcuno che ha voglia ha incontrato solo squadre forti e perciò sul centro- iniziale di 


gli parlare di calcio, anche se il pareggio del: 
la Triestina contro il Lecce non sembra suf- 
ficiente a ridare fiducia agli alabardati. 
Non mancano gli elogi a Granoche ma fan- 


non si poteva fare meglio di così». Non è 
dello stesso parere Rino Ellero. «I risulta- 
ti potevano essere migliori ma gli acquisti 
non «ono stati indirizzati a rinforzare l'at- 


campo e non mi sono sen- 
tito di certo accusato. Il 
modulo 4-1-4-1 penaliz- 
zante? Non mi piace parla- 


mercoledì con l'Ucraina 
«Titolare in Ucraina? So- 
no abituato a vivere alla 


no ancora discutere le scelte compiute in 
campagna acquisti. «Il pareggio di ieri non 
è stato malaccio — commenta Sergio Gher- 
setich, gestore del bar — Granoche è giova- 


tacco. In queste condizioni non possiamo fa- 
re meglio dello scorso campiona Î 

pegno della squadra è di sicuro encomiabi- 
le - dice Marco Schiavone, dipendente 


Sergio Ghersetich 


Marco Schiavone 


Sergio Cacich 


re del modulo, io faccio il 
mio. Sono contento di es- 
sere titolare - continua il 


centrocampista della Ro- 


giornata. Sono felice già 
di essere în questo grup- 
po, mi rimetto alle decisio- 
ni del mister. A 31 anni 


Sta manca una punte di peso. Si doveva fo- ent della venia Squadre La partita di ama - Ci sano pueigioni che: ‘sasso Dal pro dalla nazio 
vestire di più. L'anno scorso pensavo che ieri rispecchia quello che sarà il campiona- mi piacciono di più e posi- nale è una cosa bella per 


avremmo potuto finîre il campionato in no- 
na posizione, adesso non credo che arrivere- 
mo neppure a metà classifica. Se a gennaio 
Fantinel non fa qualche nuovo acquisto la 
situazione è destinata a rimanere la mede- 
sima». «A gennaio non ci sarà più niente da 
comprare — interviene Mauro Mandorino 
— e sarà dura che la squadra si salvi dinuo- 
vo. lo sono abbonato alla triestina da una 
vita e spero che le cose vadano meglio ma è 
evidente che siamo messi male: se non ci 
fosse Granoche a segnare non andremmo 
da nessuna parte». E' fiducioso Tullio Pri- 


to, con la Triestina destinata a faticare per 
strappare un risultato discreto. Aspetto di 
vedere all'opera Sedivec che è l'unico buon 
acquisto». «lo non vado allo stadio da tanti 
anni — commenta Pino Taddeo — però con- 
tinuo a seguire la squadra attraverso i gior- 
nali e credo che si siano portati a casa un 
buon pareggio». Tra quelli che allo stadio 
invece ci vorrebbero andare c'è Sergio Ci 
cich che, abbonato da ami, deve rinunci; 
re a vedere la sua squadra del cuore perché 
di sabato lavora: «E' scandaloso che le par- 
tite non vengano fatte di domenica». 


Rino Ellero 


Pino Taddeo 


Tullio Privilegi 


zioni che mi piacciono di 
meno, è normale, io mi di- 
verto a giocare. Non è faci- 
le giocare come gioca la 
Roma soltanto con l'inseri- 
mento di tre o quattro gio- 
catori giallorossi». Guar- 
dando invece alla sfida 
contro l'Ucraina, De Rossi 
sa che «bisogna giocare 
meglio e fare più male. 
Noi siamo l'Italia e con 


chi come me è arrivato ad 
alti vertici di carriera solo 
in età avanzata». 

«Mercoledì sarà dura - 
prosegue l'ex centravanti 
del Livorno - gli ucraini 
hanno creato entusiasmo 
intorno alla nazionale, 
per loro sarà un test an- 
che per valutare le reali 
ambizioni». 
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IL PICCOLO 


VELA Sono già una cinquantina le preiscrizioni all'edizione 2007. Per tutti i big verrà allestito uno speciale ormeggio nel Bacino San Giusto 


Alla Barcolana arrivano le superbarche 


E° già confermata la partecipazione dei neozelandesi di Alfa Romeo 2. Ritorna Idea, vincitore 2002 


TRIESTE Barcolana meno un mese, e già i 
preiscritti sono una cinquantina (com- 
preso Alfa Romeo 2), in linea con le 
precedenti edizioni. La 39.a edizione 
della regata è pronta al via, con le con- 
ferenze stampa (l'appuntamento a Tri- 
este è fissato il primo ottobre nella sa- 
la maggiore della Camera di Commer- 
cio, preceduta da un incontro stampa a 
Zagabria e seguita da uno a Capodi- 
stria), circa 200 ormeggi in più rispet- 
to allo scorso anno, grazie alla collabo- 
razione dell'Autorità portuale, e con 
tantissime barche di grandi dimensio- 
ni. 

Si parte da Alfa Romeo 2, la favori- 
ta: Neville Crichton torna per il quarto 
anno con l'obiettivo di vincere e portar- 
si a casa il record di percorrenza: i 
trenta metri della barca neozelandese 
non saranno eguagliati, ma non man- 
cheranno scafi leggermente più piccoli, 
ma di dimensioni sempre ragguardevo- 
li, pronti a ben figurare. Torna Maxi 
Jena, con Mitja Kosmina, secondo del- 
la precedente edizione, ma con un im- 
portante restyling a scafo e vele, e toi 
na, dopo la vittoria del 2002, il 78 pie- 
di Idea oggi affidato a un armatore pa- 
dovano, e charterizzato per l'occasione 
dalla «Xtreme» di Trieste gestita da 
Andrea Pergola: il timone sarà affida- 
to a Gabriele Benussi, lo scafo batterà 
la bandiera di casa, ovvero quella della 
Società velica di Barcola e Grignano, 
ma non ci sono velleità di vittoria. 
«Contro Alfa Romeo si può fare poco 
- dichiara Pergola - ma senza dubbio 
l'obiettivo è di fare bella figura, diver- 
tirsi nello spirito di questo evento, an- 
che con una barca così grande e così 
impegnativa per tutti noi 

A bordo sono attesi velisti esperti, 
molti dei quali reduci dalla recente 
Coppa America. Oltre all'amarcord- 
Idea, uno dei primi scafi che fu charte- 
rizzato per vincere la Barcolana, era 
atteso a Trieste anche il vincitore dell' 
edizione 2000 (quella ventosa) e del 
2001, Shining: venduto dall'originario 


CALCIO DILETTANTI 


Emessi i verdetti dopo le partite della prima fase di Coppa Italia e Coppa Regione 


Kras, Ponziana e San Sergio promossi 


Qui sopra Alfa Romeo 2, imprendibile super maxi. A sinistra Idea, che vinse nel 2002 


Vesna, Muggia e San Luigi tra le formazioni triestine bocciate 


Nell'ultimo turno il team 
allenato da Aleinikov 
supera la squadra di Calò 


TRIESTE È già tempo di primi 
verdetti nel calcio dilettan- 
tistico, Si tratta di quelli 
emessi dalla Coppa Italia, 
riservata alle squadre di 
Eccellenza e Promozione, e 
dalla Coppa Regione di Pri- 
ma categoria. Bisognerà at- 
tendere domenica, invece, 
per le sentenze iniziali rela- 
tive alla Coppa Regione di 
Seconda e di Terza catego- 
ria. Non avendo disputato 
un turno infrasettimanale 
l’altro mercoledì come le 
prime due kermesse, la Se- 
conda e la Terza manderan- 
no in scena appena fra cin- 
que giorni la terza e ultima 
giornata della prima fase 
eliminatoria. 
Contemporaneamente 
scatterà la seconda parte 
della Coppa Italia e della 
Coppa Regione di Prima ca- 
tegoria, in cui troveranno 
spazio le prime classificate 
di ciascun girone di qualifi- 


© ATLETICA | 


Kras del 


Madrina della manifestazione sarà la campionessa triestina di pattinaggio Tanja Romano. La gara il 23 


Nasce la mezza maratona Capodistria-Muggia 


MUGGIA Muggia e Capodistria saranno 
idealmente unite attraverso lo sport, 
abbattendo già ora quei confini desti: 
nati a cadere dal 2008. Con anche 
uesti obiettivi nasce «Euromara- 
thon», la manifestazione sportiva che 
accomunerà le due realtà a cavallo 
del confine, dal 15 al 23 settembre. E 
all'insegna’ dell'Europa, dell'Eurore- 
gione e dell'amicizia fra popoli vicini, 
si svolgeranno varie gare e dimostra- 
zioni sportive, concerti e spettacoli, or- 
ganizzati, dall’associazione «Evinru- 
le», la «Ak Koper», il patrocinio del 
Coni e la collaborazione, tra gli altri, 
dei due Comuni e della Fidal, e di al- 
tre società sportive delle due realtà. 
L'evento clou sarà proprio la mezza 
maratona da 21 chilometri che si svol- 
gerà domenica 23 settembre su per- 
corso prevalentemente pianeggiante, 


Sergei Aleinikov 


cazione. Nell'ambito della 
Coppa Italia, il raggruppa- 
mento N si è risolto in dirit- 
tura d'arrivo a favore del 


nikov, che ha battuto per 
21 a domicilio il Vesna di 
mister Calò (il team di San- 


nullatisi 


re quattro punti. 


neo-tecnico Alei- 


che da piazza Tito a Capodistria giun- 
gerà in piazza Marconi a Muggia, at- 
traverso Ancarano e Lazzaretto. Ai 
canto alla gara, una staffetta Ca) 
stra-Ancarano-Muggia da 11 e 10 chi 
lometri. 

Ma anche le corse non competitive 
di 9 chilometri di jogging, bici e roller 
tra Ancarano e Muggia. settimana 
precedente, varie dimostrazioni di di- 
scipline sportive, piccoli tornei di cal- 
cio, basket, bocce, tennis, di carattere 
transfrontaliero, che si terranno per 
lo più a Muggia. Ma anche dimostra- 
zioni e prove di pattinaggio o nordic 
walk. 

Già questa domenica la «Eurocam- 
minata», una escursione guidata da 
Rabuiese a Lazzaretto attraverso i 
colli di Muggia. «Per la prima volta 
Muggia ha una sua maratona, che 


ta Croce esce con una vitto- 
ria e due sconfitte). Salen- 
do così a quota sei, la com- 
pagine di Rupingrande ha 
staccato di due lunghezze 
il Muggia di Corosu e il 
San Luigi di Pot: 
a vicenda sullo 
0-0 due giorni fa e arrivati 
in tal modo a raggranella- 


Nel concentramento M 
la prima piazza è finita nel- 
le mani del Monfalcone (7 
punti), che ha avuto la me- 
glio su Fincantieri (4), Ison- 
20 (3) e Staranzano (2). Il 
tabellone identificato con 
la lettera L ha premiato il 
San Lorenzo, capace di co- 
gliere tre successi in altret- 
tante uscite e di far regi- 
strare un +6 su Pro Gori- 
zia, Juventina e Capriva. 
Il girone I è andato al Seve- 
gliano, in testa a punteggio 
pieno a discapito di Torvi- 
scosa (4), Pro Cervignano 
(2) e Sangiorgina (1). 

Nel raggruppamento H 
il nuovo presidente Fabio 
Baldas già sorride grazie 


to. 


al suo Palmanova, giunto 
primo al traguardo con 7 
punti davanti a Santama- 
ria (6), Pro Romans (4) e 
Mariano (0). La Manzane- 
se ha invece sbancato il 
concentramento G con un 
tris di affermazioni e ha la- 
sciato indietro il Buttrio 
(6), il Centro Sedia (3) e la 
Virtus Corno (0). 

Le altre qualificate sono 
la Risanese, il Flumigna- 
no, il Tricesimo, il Tolmez- 
20, il Pordenone e la Tiezze- 
se, che ha estromesso l'Az- 
zanese per la miglior diffe- 
renza reti. 


o, an- 


TRIS DI LUNEDÌ 10 


merita di avi r essere al livello 
di altre città italiane», così Franco 
Bloccari, coordinatore della manife- 
stazione, nel presentare ieri l’iniziati- 
va. Tra i convenuti, il vicepresidente 
provinciale Walter Godina, il consi- 
gliere regionale Sergio Lupieri, il pre- 
sidente del Coni regionale Emilio Fel- 
luga, il vicesindaco di Capodistria Al- 
berto Scheriani e l'assessore comuna- 
le muggesano Roberta Tarlao. 

Madrina della manifestazione, la 
campionessa mondiale di pattinaggio 
Tania Romano. Per iscrizioni e ulte- 
riori informazioni sulla gara «Euro- 
marathon Capodistria-Muggia» è di- 
sponibile anche il sito internet www. 
euromarathonkoper-muggia.it 
L'inaugurazione, sabato alle 90.36 in 
piazza Marconi. 


s.re. 


Nella Coppa Regione di 
Prima categoria il sette si 
rivela un numero fortuna- 
to per l’Aquileia, il Medea, 
il San Canzian, il Ponziana 
del presidente Davanzo e il 
San Sergio capitanato dal- 
l’intramontabile Di Dona- 


sette punti, tali compagini 
sbancano rispettivamente i 
gironi H, I, L, M e N, ben 
imitate 
le, Riviera e Valnatisone 
nei gruppi A, B, E ed F. 
Punteggio diverso, ma ac- 
cesso alla seconda fase ga- 
rantito anche a Vivai Rau- 
scedo (girone C), 
Martignacco (D) e Spal Cor- 
dovado (G 

re la corsa, tra le varie com- 
pagini, ci sono il San Gio- 
vanni, il Primoree, il Pri 
morje, l’Azzurra Gorizi 
Sovodnje, il Gallery, il Ru- 
da, il Pieris, il Turriaco, il 
Villesse, la Gradese e la 
Maranese. 


armatore a un team croato, doveva es- 
sere charterizzato da un team triesti- 
no, ma l'epidemia «abbattichiglie» che 
ha colpito giovedì scorso una delle due 
TuttaTrieste ha colpito anche il 73 pie- 
di, e i proprietari croati hanno annun- 
ciato che con tutta probabilità non fa- 
ranno in tempo a riparare lo scafo 

La lotta sarà tutta nei primi dieci po- 
sti: arrivano in Barcolana sei superma- 
xi uguali di 24 metri di lunghezza, è at- 
teso un altro scafo da 80 piedi, e tutti 
si confronteranno con gli affezionati 
della regata di grande stazza. Per tutti 
i big sarà allestito uno speciale ormeg- 
gio (con catenarie poste ad adeguata 
lunghezza) nel Bacino San Giusto, tra 
la Stazione marittima e il Molo Auda- 
ce: una quarantina di posti che in ante- 
prima segnalano la crescita degli scafi 
big in questa edizione. 

Ma accanto ai big, anche i piccoli: 
«Rileviamo il trend di crescita della 


Mettendo in saccoccia 


la Sesto, Monterea- 


la fallita 
Union 


A non prosegui- 


il 


mila. 


altissima. 
Per di 


to più critico. 


AIKIDO 


Castilla Lopez e Broadhurst 
visitano l'Iwama Budo Kai 


TRIESTESI è svolta all'Iwama 
Budo Kai di Trieste, in oc- 
casione dell'apertura dell' 
anno sj 

corsi dì aikido tradi 
nello stile di Iwama, una 
sessione di allenamenti e 
meditazione. C'erano sul ta- 
tami oltre ai locali allievi 
dell'insegnante Enrico Nea- 
mi, anche Ivan Castilla Lo- 
pez, atleta spagnolo del To- 
mita Ryu Aikido da qual- 
che mese in alla si 

la di aikido triestina, e Cal- 
vin Broadhurst dell'Iwama 
Ryu Dojo Canterbury, Nuo- 
va Zelanda, facente capo al- 
la celebre scuola di Patricia 
Hendricks Sensei. 


Castill: 


rtivo ‘07-08 per i 
male 


mellaggio 


Budo Kai 
mesi 08] 


Hendricks. 


iù la squadra di 
Recalcati ha iniziato malis- 
simo ed è stata brava a non 
perdere la testa nel momen- 


'er una volta a sostenere 

ff azzurri nel momento del 
isogno non sono stati i soli- 
ti noti, ma gli uomini della 


Lopez e Broa- 
dhurst si trovano in questi 
giorni nel capoluogo giulia- 
r una visita di scambi 

a livello nazionale e inter- 
nazionale iniziato col ge- 
io dell'autunno 

2006 tra la palestra triesti- 
na e l'omologa neozelande- 
se. In tale occasione Lau- 
rent Pasticier, assistente 
dell'insegnante dell'Iwama 

i, rimase 

pité del dojo di Chri: 
i0- stchurch, seguendo i corsi 
di aikido tradizionale tenu- 
ti dai più importanti mae- 
stri neozelandesi e anche 
direttamente da 


stazza delle barche - afferma il presi- 
dente della Svbg, Gastone Novelli - ma 
noi vogliamo dare soddisfazione anche 
a tutti gli altri. Il vincitore di ogni cate- 
goria è il vincitore della Barcolana, per- 
ché ha battuto almeno trecento barche 
della stessa dimensione». 

Tra le iniziative, l'inserimento della 
classe Red4 che porterà numerosi pro- 
fessionisti a regatare a bordo di scafi 
di 44 piedi, ma anche la valorizzazione 
della categoria Benetau (su richiesta 
del cantiere stesso): al di là della classi- 
fica ufficiale, infatti, verrà compilata 
una sorta di classifica avulsa che com- 
prenderà tutti i Beneteau (e sono centi- 
naia) in regata. 

Sempre sul fronte degli scafi piccoli, 
dopo l'esplosivo esordio ieri l'altro alla 
Centomiglia con il terzo posto assolu- 
to, la Barcolana sarà il vero banco di 
prova marino del Melges 32: poco più 
di dieci metri per un monotipo che pun- 
ta a farsi notare a livello assoluto. 


BASKET ® 
Campionato europeo difficile per gli assurri che cercano Pechino 


L'Italia batte la Turchia di Tanjevic 
all’overtime con un buon Belinelli 


MADRID Le fotografie della 
partita sono la schiacciata 
rabbiosa di Belinelli in fac- 
cia a Turkoglu a poco più di 
un minuto dalla fine dei 
tempi regolamentari e la tri- 

er fortuna da 
Kutluay allo scadere dei 
quaranta minuti. 
va di rivivere l'incubo di 
Lakovic nella partita persa 
‘ad Alicante con la Slovenia. 
Ma questa volta la fortuna 
sembra aver girato dalla 
parte degli azzurri. 

C'è voluto un supplemen- 
tare e tanta sofferenza per 
scacciare i fantasmi dell'eli- 
minazione anticipata. La 
matematica ancora non c'è, 
ma la vittoria sulla Turchia 
è di quelle che rincuorano. 
Non una bella partita, co- 
me difficilmente sono le ga- 
re dove la posta in campo è 


Italia 


Turchia 


dits 
(15-29, 34-43, 58-54, 70-70) 
ITALIA: Belinelli 17, Basi- 
le, Mancinelli 9, Soragna 
10, Marconato, Mordente 
4, Bargnani 12, Crosariol 
4; Bulleri 9, Di Bella 2, Da- 
tome ne, Gigli 17. All: Re- 
calcati. 

TURCHIA: Arslan 3, Kur- 
toglu, Atsur 8, Akyoi 1, Il- 
rasova, Erden, Kutlua) 
, Demirel ne, Gonlum 5, 
Okur 10, Peker 11, Turko- 
ju 34. AII. Tanjevi 

ARBITRI: Muhvie (Cr). 
Voreadis (Gre), Bulanov 
(Rus 
NOTE - Tiri liberi: Italia 
20/24, Turchia 16/20. 


84 
75 


Sembra- 


anchina. Due su tutti: 
ncinelli, abile a coprire 
iù ruoli, e Crosariol, che 
{a limitato i danni Sotto 
contro il ‘murò turco. Ma 
nell'arco della partita il mi- 
gliore è stato Gigli, mentre 
elinelli questa volta nel 
momento decisivo non si è 


BASEBALL | 


TRIESTE Alla Junior Alpina 
non porta bene il primo tur- 
no dei play-off di serie C2. 
Sconfitti all'andata a Opici- 
na per 18-7, i giovani trie- 
stini — la cui età media è di 
17 anni — si devono arren- 
dere anche nella partita di 
ritorno contro i Devils di 
San Martino Buonalbergo: 
vengono sconfitti per 12-4. 

I giuliani, in ogni caso, 
iniziano con il piglio giusto 
con i più esperti avversari, 
che due anni fa giocavano 
in serie B. La Junior Alpi- 


r sei 


Patricia | na conduce per 3-1 al terzo 
inning, ma poi i padroni di 
s.c. | casa raggiungono il 4-3 e 


FI, due dossier 
McLaren contro 
Renault e Ferrari 


MADRID «Dennis morirà 
uccidendo», titolava ieri 
il quotidiano spagnolo 
Marca, secondo il quale 
il patron della McLaren 
avrebbe deciso di «passa- 
re all'attacco» e tirare 
fuori, prima dell'udien- 
za di giovedì al Consi- 
glio Mondiale della Fia, 

lue dossier, uno contro 
la Renault è uno contro 
la Ferrari, per cercare di 
sviare la minaccia di pe- 


nalizzazioni che pende 
su di lui. Secondo i 
tidiano spagnolo, il dos- 


sier contro la Renault 
conterrebbe «un segreto 
inconfessabile» ovvero 
«una possibile illegali- 
tào, di cui non si sa la na- 
tura, che «potrebbe pro- 
vocare una esclusione 
immediata dal campio- 
nato della squadra fran- 
ces 

Il secondo dossier con- 
tro la Ferrari conterreb- 
be d'altra parte «molte 
informazioni e una lista 
considerevole di elemen- 
ti tecnici e meccanici 
completamente illegali. 
E si dice anche che lo 
stesso Nigel Stepney sta- 
rebbe aiutando la McLa- 
ren al riguardo», Si profi- 
la una guerra di tutti 
contro tutti che potrebbe 
spingere la Fia a stende- 
re un velo su tutta l'im- 
mondizia che sta affio- 
rando, con un'amnistia 
generale che potrebbe 
salvare la McLaren. 


nascosto. 

Quando una squadra va 
sotto di 15 punti, dominata 
ai rimbalzi (32 a 20 nel pri- 
‘mo tempo), ma riesce a risa- 
lire, con pazienza, soffrendo 
e giocando finalmente di 
squadra è sempre un bel se- 
gnale. 

Per i primi due quarti gli 
azzurri hanno dovuto sem- 
pre inseguire, incapaci di 
arginare la furia di Turko- 
glu (34 punti alla fine con 
10/16 al tiro, 6 rimbalzi e 4 
assist). 

Ma con un uomo solo non 
si vince quasi mai e l'Italia, 
con i suoi quattro uomini in 
doppia cifra e un finale in 
crescendo, l'ha dimostrato. 

Anche se ha tremato nel 
finale e ha avuto bisogno di 
‘un supplementare per asse- 
stare il colpo finale a una 
Turchia che ha messo tutto 
in campo uscendo a testa al- 
ta. 
Da dimenticare i primi 
dieci minuti di Bargnani e 
compagni. _Irriconoscibile 
l'Italia: lenta, impacciata. 
Belinelli titolare faceva solo 
danni: i primi tre tiri erano 
tutti suoi e tutti fuori. 


Play-off serie (2: Junior Alpina, 
sconfitta bis col San Martino 


iniziano a mettere costante- 
‘mente sotto pressione la di- 
fesa ospite, segnando uno 0 
due punti quasi a ogni ri- 
presa fino ad imporsi per 
124, 
In ogni caso gli ospiti 
non sfigurano grazie anche 
all'ottima prestazione in 
battuta di Luccas, a referto 
con una media di 1000 (il 
suo score parla di un cin- 
jue su cinque), Bene anche 
il promettente Diaz con un 
500 di media e una spetta- 
colare e difficile presa in 
tuffo, che ha portato all’eli- 
minazione della prima ba- 
se avversaria di turno. 
mila. 
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Il Centro è l’unico club regionale che collabora con la Sisley Treviso 


Coselli, 10 baby-squadre 
imparano la pallavolo 
divertendosi a giocare 


TRIESTE Il Centro gioco sport 
«A, Coselli» è una società a 
filiata alla Fipav che nasce 
più di 30 anni fa col nome 
di Centro Olimpia «Ai Cam- 
pi Elisi». Sin dalla fondazi 
ne e dal successivo svilup- 
po la filosofia e gli interessi 
del Centro sono rimasti gli 
fare praticare sport 
modo ludico e giocoso, 
contribuendo a formare 
nuove generazioni di atleti 
ortivi. Oggi il sodalizio, 
diretto dalla presidente: 
Ederina Busdachin, per 
che concerne la pallavolo è 
molto attivo, potendo vanta- 
re due corsi di mini-volle 
maschile e femminile, 
squadre Under 12 (due nel 
femminile e una nel settore 
maschile), 3 formazioni Un- 
der 13 e infine 2 gruppi Un- 
der 14, uno femminile e 
uno maschile che prende 
parte al campionato regio- 
nale di categoria. Il tutto 
viene visto e pensato come 
attività formativa pre-ago- 
nistica, mirante alla cresci- 
ta individuale del giovan 
Quindi, più che puntare 
un'esasperata ricerca di r 


jo il lavoro sui fonda- 
mentali tecnici e fisici, che 
per conch Levatino sono 
«aspetti ad oggi in genere 
molto trascurati». E preci- 

momento attuale 
a realtà giova- 
di pallavolo maschile 
i più piccoli, ma perso- 
nalmente mi auguro che se 
ne possano aprire delle nu 
ve in altre società» 

Le attività del Centro C. 
selli si svolgono nell'arco di 
tutta la settimana, suddivi- 
se per età e capacità, e ha 


TRIESTE Alberto Gerdol è n: 
to il 24 settembre del 199 
con 12 anni ancora da com- 
piere è già uno sportivo 
molto impegnato e la pas- 
sione per la pallavolo è ve- 

mente di casa in fami- 
glia. Mamma Rita ha prati- 
cato il volley in passato, lo 
zio è allenatore e la sorella 
di Alberto, Giovanna, di 
due anni più grande, gioca 
anch'essa a pallavolo nelle 
file della Libertas. Il solo 
papà Santo si trova in mi- 
noranza con i propri tr: 
scorsi nel calcio, ma è tutt: 
via lieto dell'inclinazione 
dei propri figli 

Di quale materia non 
vedi l'ora che arrivi il 
momento a scuola? 

Ginnasti( gio- 
care con i mi fare 
tanta pallavolo, calcio, atle- 
tica e le staffette. 

Cosa ti ha spinto a op- 
tare per la pallavolo? 

In famiglia ne parlavano 
tanto e così sono stato invi 
gliato sia per le origini pal- 
lavolistiche di familiari e 
parenti, che per il fatto di 
vederla in tivù. 

Il tuo ruolo? 

Sono palleggiatore. È un 


LA SCHEDA 


TRIESTE L' A.s.d. Centro Gioco Sport "A. Coselli" è presie- 
duta da Ederina Maria Busdachin mentre il vice presi- 
dente è Alessandro Michelli, volto noto del panorama 
sportivo triestino, già in forza all'Adriavolley. Consi- 
glieri sono i professori Anna Castelli e Marcello Levati- 
no, con quest'ultimo presente pure in veste di allenato- 
re e coordinatore. Nutrito anche il parco tecnici, compo- 
sto da Marianna Toniolo (istruttrice esperta ed ex gio- 
catrice di serie A a Latisana), Paolo Cola (ex atleta pro- 
fessionista nell'Adriavolley e nel Ferro Alluminio) e 
Salvina Cancemi. Il Centro organizza da anni cam 

estivi in cui ci si dedica ad attività quali pallavolo, mi- 
nivolley, basket, tennis tavolo, calcio, ginnastica, nuoto 
e danza. Maggiori informazioni si potranno ottenere 


sul sito in costruzione www.centrocosell: 


it 0 inviando 


una e-mail all'account asdacoselli@centrocoselli.it o an- 


cora telefonando ai numeri 334-1527074/ 328-42693 


tra le 16 e le 18. 
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Le iscrizioni potranno essere redatte anche presso la 
segreteria del c.g.s. "A. Coselli" in v. Carli 1/3. 


no luogo nelle palestre dell' 
istituto comprensivo Cam- 
pi Elisi, ovvero la scuola 
media Stock e quella el 
mentare Morpurgo. Alla fi- 
ne del ciclo sportivo e pre- 
agonistico la società smista 
i propri iscritti tra i sodali- 
zi con cui collabor 
tura, Sant Andre 
na Volley, Volle 
Hamme 
no liberi di scegliere l 
cietà in cui conti 
rilievo il gemellaggio con | 
Sisley Treviso, la più pres 
giosa società italiana, che 
invia propri osservatori a 
Trieste grazie agli accordi 
col Coselli, unico club al di 
fuori del territorio trevigia- 
no cui la Sisley faccia rif 
mento, tanto da vestire i 
giovani del Coselli con la li- 
nea Verde Volley con lo slo- 
gan «Crescere insieme nel- 
lo sport» 

Nel palmares spiccano ri- 


sultati di prestigio: 3 titoli 
consecutivi nell'Under 13 
provinciale (2005-07), due 
titoli consecutivi regionali 
in campo maschile e due fi- 
nali nazionali (Alassio 
2006 e Ces ico 2007). 
Le mète finora raggiunte 
vanno nell'ottica di un au- 
mento dei partecipanti e de- 
gli iscritti, soprattutto nel 
campo maschile, e di una 
conduzione qualificata ed 
attenta dei gruppi e delle 
, dal minivolley all' 
14. 
ono coperte anche 
altre discipline, da quella 
motoria di base per i 3-5 an- 
ni, all'avviamento della gin. 
nastica tradizionale e di 
quella artistica, dai corsi di 
minibasket chiamati 
Basketmania în collabora- 
zione con la Libertas, alla 
scuola di danza classica e 
da quest'anno anche corsi 
di danza moderna. 

Andrea Triscoli 


——__HPERSONAGGIO ——_ 


I Gerdol, una stirpe di pallavolisti 


Alberto porta avanti 
la vocazione di famiglia 


bel compito, perché si deve 
gestire e dirigere il gioco. A 
volte, però, ho l'istinto del 
colpo di seconda, perché ho 
voglia anche di attaccare. 

Segui la Nazionale ita- 
liana? Hai un atleta-ico- 
na a cui ispirarti? 

Certo, sono tifoso della 


Nazionale e poi adesso ci so- 
no gli Europei. Ho molta 
stima di Cernic e Fei, ma il 
mio giocatore preferito è 
Vermiglio, re, come 
me. Guardandolo, spero di 
imparare e migliorarmi. 

A livello sportivo, che 
ambizioni hai? 


Ad Alberto Gerdol piacerebbe emulare l'azzurro Vermiglio 


Un gruppo di giovanissimi atleti del Centro gioco «A. Coselli», il più grande punto di avviamento al volley della provincia di Trieste 


TRIESTE Il Memorial Novelli, orga. 
nizzato dai New Black Panthers, 
ha coinvolto a Ronchi dei Legiona. 
ri 11 compagini, tra cui la squadra 
Ragazzi della Junior Alpina, unico 
sodalizio di baseball a Trieste. I tri- 
ini, privi di qualche titolare e 


es 
con molti giovani inesperti, ma en- 


tusiasti, hanno iniziato bene la lo- 
ro avventura, superando a sorpre. 
sa per 13-4 i rimaneggiati padroni 
di casa, alle prese con le convoca- 
zioni nella nazionale italiana di ca- 
tegoria. 

Nella seconda tornata di sfide, 
sono arrivate due sconfitte 
0 del Vicenza e del Varaz- 
din, vittoriosi rispettivamente per 
10-13 e per 10-11. La terza giorna 
ta ha quindi visto i bluarancio su 
perare il San Lorenzo per 10-4 e ar- 
rendersi alla Fortitudo Bologna 
per 4-13 con all’attivo un attacco 
in meno (il tempo era ormai scadu 
to, ma il risultato era ormai già se 
gnato e per gli sconfitti non c'era 
più la possibilità di rimontare). AL 
la fine i giuliani del presidente Fa 
brizio Cernecca si sono piazzati de 


Di continuare a praticare 
sport, raggiungendo maga- 
ri alti livelli 

Cosa farà Alberto da 
grande? 

Non lo so, per ora devo fi- 
nire le medie e dopo credo 
proprio che mi iseriverò al 
liceo classico. Però non ho 
un'idea precisa su un me- 
stiere per il futuro. 

Qual è il tuo rapporto 
con le altre discipline 
sportivi 

Buonissimo. Sia a scuola 
che al ricreatorio mi dedico 
a tante ore di sport e me la 


sell: 


cio 


î 


possiede nel proprio Dna i 
cromosomi dell' 

una pa: 

dai genitori. Papà Fabio, di- 
fatti, calca i campetti di c 


mamma Cinzia 
to a suo tempo il volley 


BASEBALE: 
Alpina, scoperti nuovi lanciatori 
nel Memorial Novelli di Ronchi 


re al processo di crescita delle gio- 
vani leve della Junior Alpina, te- 
ma molto caro al club del batti e 
corri del capoluogo regionale. 

A cimenta 
ne sono stai 


nel ruolo in questio- 
drea Lucian, Jo- 


shua Zol e Pietro Markezic, che ha 
salvato il successo contro il San Lo- 


cimi, ma hanno testato nuovi lan- 
ciatori in base alle regole adottate 
dalla Little League, che prevedono 
un limite massimo al giorno di lan- 


CALCIO 


TRESTE Il comitato triestino della Fige ha comunicato le date d'avvio 
dei campionati giovanili da esso organizzati. Domenica 7 ottobre pren- 
deranno il via i tornei dei Giovanissimi sperimentali e degli Allievi 
provinciali, mentre una settimana prima scenderanno i campo i giova- 
nissimi provinciali, gli Esordienti a 7 e a 11, nonché i Pulcini a 7 e a 5. 
In ottobre (in data da definire) i primi impegni dei piccoli amici. Fra 5 
giorni, invece, il là a due campionati affidati alla Fige-Fvg, ovvero gli 
Allievi e i Giovanissimi regionali. Il 22 settembre ci sarà il primo cam- 
panello, infine, per gli Juniores regionali. Oggi, intanto, ci sarà la ter- 
za giornata del Memorial Marco Luchetta, il torneo per Pulcini 1997 
organizzato dal San Luigi. Due le sfide in programma: alle 17.30 San 
Sergio-San Luigi e alle 18.30 Muggia-Udinese. Giovedì, poi, spazio a 
Muggia-San Luigi alle 17.30 e a San Sergio-Itala San Marco alle 
18.30, mentre sabato, a partire dalle 16, San Sergio-Udinese, Itala 
San Marco-San Luigi e le premiazioni. 


ci per ogni elemento sul monte se 
lo si vuole utilizzare anche il dì 
successivo in tornei dalla lunga du- 
rata, Uno spunto utile a contribui- 


0 INTERVISTA 


La Fumani è una veterana del suo club 


Sara ama Beckham 


ma ormai è già di 


a una veterana del 
volley Sa 
mai da 4 
goli di 


a Fumani, che or- 


leta, con 
a 


one che le deri: 


al- 

mentre 
pratica- 
ed 


20 anni, 


presentativa scolastica 
Che campionato ti ap- 


a e di sport e me la | entrambi seguono con amo- resti Si 
cavo bene anche col pallone | re e gesta sportive della fi Presti ad affrontare? dana 
da calcio tra i piedi. I primi Quello Under 14, ma non maschietti sognano 


calci li ho tirati nelle file 
del San Luigi, ma poi è 
vata la pallavolo. 

Nel tempo libero a co- 
sa ti dedichi? 

A cose normalissime, co- 
me uscire con gli amici o 
leggere. Ho tantì amici sia 


avvi 


qui nel Coselli che a scuola. 
Sono anche appassionato 
di cinema e l'ultima pellico- ‘Or 


la vista è Harry Potter 5. 

Le tue vacanze? 

Le ho trasco con la 
mia famiglia in Spagna, in 
posti magnifici tra Barcello- 
na, Castiglia e Paesi Ba- 
se 


at 


PAPERINIK ULTIMATE COLLECTION. 


17° VOLUME 
IL DESTINO SCRITTO 
IN UNA STELLA. 


glia S 
In passato ha provato ad 
inarsi al pattinaggio, 


ra 


ma vuoi i consigli 
mamma, vuoi la scoperta a 
scuola della palla 
Fumani, nata l'8 febbi 
del 1994, è rimasta affa 
nata dalla pallavolo. Fre- 
uenta la scuola media «G. 
, si appresta ad ini- 
ziare la ti 
timore per Ì 
tende nel gi 

L'ora migliore previ- 
sta a scuola? 

Senza dubbio quella di 
educazione 
nel mio istituto c'è la possi- 


di diventare come Ver- 
miglio o Fei 


mi spaventa, anzi, non ve- 
dol'ora che inizi 
Il tuo ruolo? 


Tu hai un 


modello a cui ti ispiri? 


ella 


volo, la 
0 


a con un po' di 


gno pros: 


fisica. Anche 


Sara Fumani, tifosa sfegatata di David Beckham 


LE AVVENTURE FUTURISTICHE DEL PAPERO MASCHERATO PIÙ FAMOSO DEL MONDO. 


È l'alba di un grande tri 
definitiva, grazie al cora; 
suo pianeta d 


E IN EDICOLA xt 17° voLume “CUORE DI STELLA” A 7,90 EURO IN PIÙ CON 


info per Pk e i suo 


ine. Per il nostro superpapero e i suoi ami 


alleati. GI 
lla determinazione di Pk e Xadhoom, la xerbiana che lotterà per dare un futuro al 


, un finale esplosivo per un nuovo lui 


evroniani stanno finalmente per conoscere la sconfitta 


renzo con una bella p 
in tuffo sulla riga de 
chiuso l’ultimo inning la 
piatto tre battitori 


Janina Krecic, 
Valentina Vascon, Leti: 
le Coral 


volo 
el foul e ha 
‘iando al 
In attacco s 


l'esterno. destro 
con un doppio sull'esterno de 
Ilja Krecic con un singolo 
conda base e Teresa 

un doppio sull’esterno centro, un 
doppio sul sinistro e un qua 
campo, da molti visto tale 
rò l'arbi! 
basi. A completare il gruppo diret- 
to da Sergi 


ulla 
Jernecca con 


i fuori 
a cui pe- 
‘o ha attribuito solo due 


Polh e Alessandra Va- 


> Meneto, 
a e Miche: 


mila. 


Non seguo molto le parti- 
te della Nazionale o dei 
grandi e non ho nemmeno 
giocatori o atlete di riferi 


mento. Voglio solo esseri 
me stessa e divertirmi 
Raccontaci i tuoi so- 


gni: come ti vedi tra die- 
ci anni? 

Non saprei esattamente, 
nello sport non ho particola- 
ri traguardi. Vorrei solo gio- 
care il più possibile e conti- 
nuare con questo sport, Nel- 
la vita ancora non ho deci. 
80 bene cosa fare, ma credo 
che dopo le scuole medie mi 
scriverò a un istituto pro- 
fessionale come il Carducci 
o il Sandrinelli. Mi piaccio- 
no molto i baml e mi ve- 


drei bene come insegnante. 
Oltre al volley che di- 
ace? 


sciplina ti 
Tf calcio! Sono una tifosa 
sfegatata del Real Madrid 
per il fatto che ci giocasse 
avid Beckham, che per 
me è davvero un idolo. 
La cosa migliore che 
hai fatto nelle vacanze? 
Ho partecipato al camp 
estivo di Paolo Cola ad An- 
carano. Mi sono trovata a 
mio agio, con allenatori bra- 
vi e simpatici ed 
impegnati tutto il 
tra piscina e beach-volley. 


giorno 


PRONOSTICI 
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BARI. Sulla ruota della Puglia 
consigliamo per ambo e terno le 
quartine —51-52-57-59, — 8-31-33-68, 
3-23-55-65, la cinquina dei ritardata- 
ri 51-52-18-57-3. L’ambo 2-51 manca 
da 1701 estrazioni. 

CAGLIARI. Consigliamo per am- 
bo e terno i massimi ritardatari 
27-21-17-12-51. La cadenza del 5, 5/85 
manca per ambo da 60 estrazioni, 
tenteremmo 15-35-55-65-75. Per ambo 
3-33-43,2-12-82. L'ambo 27-34 manca 
da 2903 estrazioni. 


FIRENZE. La cadenza dell’8,8/88 
manca per ambo da 50 estrazioni, fa- 
voriti 28-38-48-58-68. Per ambo e ter- 
no le quartine 3-30-31-33, 3-23-43-63 e 
la cinquina dei ritardatari 
23-18-82-52-11. 


GENOVA. Sulla ruota della Ligu- 
ria tenteremmo in primo luogo per 
ambo e terno le quartine 3-31-34-36, 
19-29-59-79, 13-16-31-61, i massimi ri- 
tardatari 60-3-79-31-50 e la terzina 
55-60-66. 

MILANO. Tenteremmo innanzi 


tutto per ambo e terno le quartine 
21-23-31-33, 26-62-34-43 e l'ambo dei ri- 
tardatari 43-63. Per ambo 1-9-90 e 
4-10-14. 

NAPOLI. Sulla ruota del Vesuvio 
consigliamo per ambo e terno i mas- 
simi ritardatari 3-4-65-27-74, quindi 
le quartine 4-14-54-74, 3-4-9-19 e 
2-6-26-62. Per ambo infine segnalia- 
mo 3-38-83. 

PALERMO. Per ambo e terno i 
massimi ritardatari 29-4-61-44-6, le 
quartine 23-25-27-29 e 4-44-48-84. Per 


ambo 9-29-69. 

ROMA. Sulla ruota della Capitale 
tenteremmo soprattutto per ambo e 
terno la cinquina dei massimi ritar- 
datari 56-88-9-82-48 e le quartine 
16-50-56-65, -56-60, —56-68-80-82. 
L'ambo 56-68 manca da ben 1655 
estrazioni. 

TORINO. L’1 è assente da 138 
estrazioni, per ambo e terno la quar- 
tina 60-62-63-66, i ritardatari 
1-54-60-13-38, le terzine 13-63-73 e 
1-60-90. 


VENEZIA. Sulla ruota della LA- 
guna per ambo e terno le quartine 
1-6-16-61, 1-15-16-20 e i massimi ritar- 
datari 16-44-1-15-47. Per ambo 
1-33-77, 7-16-32. 


A tutte l’ambo 21-31 
LA SMORFIA 
Il fatto del giorno 


Vacanze finite, si torna a scuola: 
6-14-60-62. 
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Off? Dt 


Concorso n. 74 del 12/9/2007 


i 


E 


FI 


Concorso n, 75 del 15/9/2007 


Due triple e quattro doppie 72 € 


Concorso n. 75 del 15/9/2007 


E N. cavaLLo PESO MONTA VALUTAZ. E] N. CAVALLO PESO MONTA VALUTAZ. 
3 H 
5 1) BIG LUCIANO 63 ___G. Chioffi FATA * _1) STAFFARDA 63 ©. Colombi Ltd 
2) BLU DOT COM 63___M. Monteriso Liiii 2) GIA FATTO 62 A, Mumu Lidi 
3) NIEVO 63___G. Bietolini FATA 3) CHAHIBA 61%__U. Rispoli FATA 
4) SNAP COUNT 62% Gp. Fois Pitti 4) JIMA LIVIUS. 61 M. Tellini LELI 
5) ANGHELO RUJU 61 _A. Corniani FA 5) THUNDER LADY 60 P.Amus FAAA 
6) ALBICOCCA 60 __D. Vargiiu La. 6) MAC SHARP 59 M. Esposito FATA 
7) IL RANSCETT. 58__M. Vargiu FATA 7) ARENZANO 58 I. Mantezzi FA 
8) ZIA RO 55% P. Arangoni Lo.$.i 8) BIGI'S DREAM 57V___A. Muzzi FATA 
9) WASJAL 54 __G. Temperini Cra 9) BEAUTIFUL JOY 57 _L Panici FA 
10) TRUK 59% __P. Sirigu Fk 10) GOLDEN DRUM 56% __W. Gambarota Ae 
11) IANNACCI 53__M. Sanna Fk Mie RI L'AS 11) RASKAL GIRL 56% __S. Lubina FA 
12) COMBATMASTER 52 __ Cr. Di Stasio ei FIRENZE 12) BADGET 56 Fi Branca UTILI 
13) MARTINA LA ROSSA 52 __M. Demuro FARA A Galoppo 13) TRUST ME 56 N. Pinna Ft 
14) NORGE 50 M. Belli LIA Ippodromo 14) DO NOT PASS 55. A. Fieri iti 
15) VULKANO JAY 50 _P.Abau FA Fori 15) AVANT 54% E Fumi FAT 
Cliff of Moher EI Cuite 16) INCIBUBU 54 M. Colombi FARÀ 
Diso. Ù 
Euro 13.750,00 
Metri 1500 
Martedì 
11 settembre 
ore 13.55 
Tris n. 465 
I NOSTRI 2) Blu Dot Com, 13) Martina La Rossa, 1) Big Luciano, I NOSTRI 8) Bigi's Dream, 15) Avant, 5) Thunder Lady, 
FAVORITI 4) Snap Count, 3) Nievo, 7) Il Ranscett FAVORITI 6) Mac Sharp, 3) Chahiba, 12) Badget 
Continuaz. dalla 12.a pagina VOLKSWAGEN Transporter (EURO FIN 040636677 fi ) A-A.A.A. ALTA 1.70 bel se- A.A.A. GORIZIA prima volta A.A. TRIESTE giovane molto TRIESTE protagonista delle 
———T—_—_—_—___T— 25 TDI camioncino aperto, 
MERCEDES (200 Kompres- cassone 3,5 mt, anno 1999, 
sor SW (2), anno 1998/2001, aria condizionata, Iva espo- 
full optionals più pelle, ESP, sta. Autocar via Forti 4/1 tel. 
cerchi in lega, garanzia. Au- 040828655. 
tocar via Forti 4/1 tel. (A00) 
040828655. Finanziamenti in 
sede. 
RENAULT Clio van 1,9 die- INANZIAMENTI 
sel, anno 2000, perfette con- 
dizioni meccanica carrozze- Feriali 2,80 
ria interni. Autocar via Forti Festivi 4.00 


nanziamenti anche in 
giornata a lavoratori e 
pensionati, con rientri fi- 
no a 120 mesi. Med. 
Cred. 665 UIC (A00) 


4/1 tel. 040828655. Finanzia- 
menti in sede. 

(A00) 

VOLKSWAGEN Polo 1,4 16V 
anno 2002, blu metallizzato, 
3 porte, clima, ABS, 4 airbag, 
garanzia. Autocar via Forti 
4/1 tel. 040828655. Finanzia- 
menti in sede. 
VOLKSWAGEN Sharan 19 
TDI 110 HP argento metalliz- 
zato, anno 1997, full optio- 
nals, gancio traino. Autocar 
via Forti 4/1 tel. 040828655. 
(A00) 


AFFIDATI A Go Fin pre- 
stiti fino a 30.000 euro 
in giornata e 50.000 eu- 
ro con la cessione del 


ro gratuito 800525525. 
Iscrizione albo Uic 


www.gofin.it 
(CF2047) 


A.A.A.A.A.A. —ALESSAN- 
DRA alta bionda disponibilis- 
sima (Trieste) 3283878078. 
(A00) 

A.A.A.A.A. BELLISSIMA si- 
gnora sexy tutti i giorni. 
3338356433. 

A.A.A.A.A. GIOVANE orien- 
tale massaggi tutti i giorni 
tel. 3891738656. 


(A5542/10) 
A.A.A.A.A. TRIESTE bomba 
sexy padrona no stop 


3387228828. (AS844) 


no fondoschiena da sballo 
3337076610. (A5775/10) 
A.A.A.A. MONFALCONE 
giapponese giovane molto 
bella esegue massaggi 
3343782795. 
A.A.A.A. "MONFALCONE 
sensualissima magrolina ti fa 
impazzire 7.m 

5348114292 
A.A.A.A. RONCHI bella mas- 
saggiatrice disponibilissima 
8a naturale, riservata. 
3388117823. (C00) 
A.A.A.A. TRIESTE nuovissi- 
ma sensuale esotica 7.a natu- 
rale disponibilissima 
3484169158. (FIL84) 
A.A.A.A TRIESTE giappone 
se giovane molto bella mas- 
saggi 3349616921. 
A.A.A. ESUBERANTE top 
model: fatti amare sotto doc- 
cia Trieste 3468037090. 

A. GORIZIA dolcissima 
simpaticissima ti aspetta per 
momenti di relax. 3313901865. 


bellissima bionda molto sen- 
suale completissima 
3385337266. 

A.A.A. TRIESTE bella giap- 
ponese per massaggi anche 
piedi tel. 3345959117. 
A.A.A. TRIESTE dolcissima 
Gabri morbida molto dispo- 
nibile 7 naturale. 
3409116222. (A5785) 
A.A.A. TRIESTE novità mi 


saggiatrice snella 5.m belli 
mo fondo-schiena completis- 
sima 3203133515. 

A.A.A. TRIESTE somalia insa- 
ziabile femminile grossa sor- 
presa senza paragone. 
3297636040. 

A.A.A. 3204608950 Trieste 
massaggiatrice esperta gio- 
chi esotici completissima 6m 
indimenticabile. 

A.A. ECCITANTE doccia ero- 
tica, piacere sotto acqua indi- 
menticabile giocherellona, 
massaggio... — 3337701827. 
(A5837) 


disponibile tutti i giorni non 
stop 3472929390. (A5849) 

A. MAESTRA del piacere e 
delle fantasio, senza limiti, 
padro: dominante. 
5460427897 (A5789) 


A. TRIESTE c'è nuova ra- 
gazza bellissima ragazza 
cinese riceve tutti i gior- 
ni. Molto carina gentil 
ma 3895806982. 


A Trieste massaggio dolce e 
rilassante 3488427199. 
(A5813) 

A Trieste novità viso dolce, 
corpo da favola, 5.a misura 
grossa sorpresa 3491422126. 
(A5850) 

BELLA calda 5.a misura rice- 
ve per momenti di relax non 
stop 3403371657 

(A5845) 

GIOVANE ragazza orientale 
bravissima per massaggi 
3292092780. 


GRADO PINETA appena 
arrivata bellissima giova- 
nissima porcellina orien- 
tale. Disponibilissima tut- 
ti giochi. 3400927365. 


MONFALCONE coreana gio- 
vane bravissima per massag- 
gi 3203583780. 

SUPERSEXY 899544571 casa- 
linghe infedeli 
008819398082. Worldservice 
Sas via S. Giuseppe Pistoia. 
Euro 1,80/minuto. Vietato 
minorenni. (Fil63/10) 
TRIESTE bellissima Joia novi- 
tà trasgressiva sensuale e 
provocante 3315842047. 


TRIESTE novità: bella brunet- 
ta straordinaria _ nell'arte 
d'amare tel. 3803637282. 
(A5825) 


TRIESTE nuovissima veni 
ne carina snella comple' 
ma tranquilla disponibi 
ma grossa sorpresa 
3488831940. (AS846) 


tue fantasie nascoste dolcissi- 
ma sensuale, volendo anche 
attrezzatissima 3899945052. 
(A5835) 

TRIESTE strepitosa spagnola 
riceve per momenti caldi 6 
naturale e —formosa. 
3205735185. (A5794) 


TTIVITÀ 
CESSIONIACQUISIZIONI 


Feriali 1,45 
Festivi 2,20 [12] 


ACQUISTIAMO conto terzi 
attività industriali artigianali 
commerciali turistiche alber- 
ghiere immobiliari aziende 
agricole bar clientela selezio- 
nata paga contanti Business 
Services 0229518014. (FILMI) 
BUSINESS Services cede Go- 
rizia provincia zona centrale 
avviatissimo minimarket. Ot- 
timo giro affari. 
0229518014. 


30. ipiccoro 


I GIOCHI DELL'ESTATE 


MARTEDÌ 11 SETTEMBRE 2007 


CRUC BA 


Orizzontali: 1. Si presenta quella dei redditi - 
11. Le vocali... di prima - 12. Taciturni - 13. Il 
centro ligure sede del festival della canzone 
italiana - 16. Taccuino per appunti - 18. 
Anormali, riprovevoli - 20. Quella moscata è 
bianca - 21. Il Dino regista di Profumo di donna 
- 22. Indiviso, intatto - 24. Tubercolosi 
polmonare - 27. La provincia lombarda con 
Busto Arsizio (sigla) - 29. Diminuzione del tono 
muscolare - 31. Opere teatrali di carattere 
comico - 33. Fasciature - 35. Una sigla per treni 
rapidi - 36. Stazione orbitale sovietica - 37. È 
detto anche gattopardo americano - 39. Per 
abbreviare... un esempio - 40. Operoso, solerte 
- 41. Li corregge la maestra - 43. Il magistrato 
che fa le prime investigazioni (sigla) - 44. 
Meritevole di biasimo, vergognosa - 45. Un 
grande del rhythm & blues (4, 7) - 47. Le hanno 
mamma e papà - 48. Il profeta rapito in cielo su 
un carro infuocato - 49. Fra questo e il fare c'è 
di mezzo il mare. 


CRUCIVERBA C IGRAFATO 


Ad ogni numero corrisponde una ed una sola lettera. 


O CO "TTT To 
GT] na 
n | Dn ID 17 
t) m 
C] a 2a I] 
DI) as ]26 D7 n 
E) 20 D] G 
E CD] 
36 D) 30 E 
DD CH] 
CO a 
n D 
TH CD CD) | 


Fu un pluridecorato generale 
xxxxy di medaglie e di valore 

ad ordinar la xxxxxk finale, 

l'assalto all'arma bianca, con ardore! 


Verticali: 1. Misurare gli ingredienti - 2. Una cura 
basata sul movimento attivo e passivo 
dell'organismo - 3. Il Ford, attore di Indiana 
Jones - 4. Condizione morbosa che crea difficoltà 
respiratoria - 5. Quartieri di città - 6. L'attore 
Pacino - 7. È opposto al nadir - 8. La sposa di 
Atamante - 9. Ostruire, chiudere - 10. L'Ippolito 
de Le confessioni di un italiano - 14. 
Un'autorizzazione per nuovi alloggi - 15. L'Erbio 
per i chimici - 17. La provincia campana con 
Amalfi (sigla) - 19. La provincia di Rovereto 
(sigla) - 23. La prima donna - 25. Un anagramma 
di ordinare - 26. Un eroe greco - 28. Imposte... 
mediorientali - 30. Firmò molte sceneggiature 
assieme a Scarpelli - 31. Tipiche insenature 
norvegesi - 32. Mario Rigoni de // sergente nella 
neve - 34. La Jackson di Donne in amore - 36. È 
molto famoso quello di Oz - 38. L'evoluzione di un 
settore economico - 42. Tra ieri e domani - 44. 
Quelle di marzo furono fatali a Cesare - 46. Nel 
cuore delle stelle. 


7 RTRT 
o || | 

a __ 

o |__| o 
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a | 0 7 |a 
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O è |__| 
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n |__| 7 
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Ogni riga, colonna e riquadro deve contenere 
tutti i numeri da 1 a 9, senza ripetizioni. 


FRECCETTE 


Come totalizzare esattamente 45 punti 
lanciando 3 freccette valide? 


BOWLING 


Ogni birillo una lettera. 

Per fare "strike" abbatteteli con 
un colpo solo, cioè trovate una 
parola che utilizzi le 10 lettere e 
inizi col birillo frontale; per fare 
"spare" abbatteteli in 2 colpi, 
cioè usate le 10 lettere per 
formare 2 parole 
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COLPO D'OCCHIO 


Quali sono le due figure perfettamente uguali? 


MARTEDÌ 11 SETTEMBRE 2007 


TEMPO prisonia um serosuea 
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IL PICCOLO 


[3 OGGI IN ITALIA 


NORD: residui annuvolamenti in mattinata sulla Roma- 


ATENDBLITÀ 70% 


[2 OGGI IN REGIONE 


[2 DOMANI IN REGIONE amavsumà 80% 


TRIESTE 


pinza Cosa 
tem come toro tim) Treste[3] mo (01018 
iabmt9 © ss ioomto) 
2onto S atonto) 


ta 


Pianura. Costa 


1916 
21023 


d G 


s 


gna con tendenza a rasserenamenti: sereno 0 poco nu- 
voloso sul resto del Settentrione. CENTRO E SARDE- 
GNA: graduale aumento della nuvolosità più consistente 
sulle regioni adriatiche con possibilità di qualche rove- 
scio specie sulle zone appenniniche. SUD E SICILIA: po- 
co nuvoloso, con tendenza ad aumento della nuvolosità. 


OGGI. Su pianura e costa cielo sereno o poco nuvoloso con bora 
moderata sulla costa, sui monti cielo da poco nuvoloso a variabile. 


DOMANI. Su pianura e costa avremo cielo in prevalenza sereno 
Sui monti bel tempo al mattino con la formazione di qualche nube 


nel pomeriggio. Sulla costa soffierà brezza 


Di primo mattino sarà ancora possibile qualche pioggia a Est ma 
poi il tempo migliorerà velocemente. 


[3 OGGI IN EUROPA 


© IL MARE 


TENDENZA. Giovedì avremo ancora tempo stabile con cielo sere- 
no 0 poco nuvoloso su tutta la regione. 


[2 DOMANI IN ITALIA 


min ma 
Temperaa mè ns 
Umiotà Ca 
Vero Tam da O 
Pressione in dmzone 10197 
MONFALCONE nin max 
Temperatura me 2 
Umiotà sa 
Veni Gamma 0 
GORIZIA min mac 
Temperaia ssA 22 
Umidità Da 
Vent iaimh das 
GRADO mn mac 
Temperatura ma A 
mot Ca 
Vento i3imh a SO 
CERVIGNANO nin mac 
Tempera mò 2A 
Um mm 
Vento asimbia sE 
UDINE RG 
Temperatura 12 228 
Umidità 5% 
Vento sim da SO 
PORDENONE in mar 
Temperatura 152286 
Umidità s0% 
Vento dim da sO 


ITALIA 


STATO © orso VENTO MAREA 

ata" dassa 
TRIESTE quscimo 217 2nodioNo 1029 400 

sio 
MONFALCONE quisicalmo 215 2modiono nude 
GRADO Quscam 214 dmodiWvo 1058 420 
PIRANO Quasi calmo 218 ZrodiONO 1024 350 

SS 88 
Ut ono a cura dl Sua litio sup «Nauco* i 
ist. 


ESTERO 


NORD: cielo in prevalenza poco nuvoloso; nel corso della 
mattinata aumento della nuvolosità sul Triveneto e sull’Ap- 

ennino ligure ed emiliano per nubi medie ale in gradua- 
le dissolvimento. CENTRO E SARDEGNA: irregolarmen- 
te nuvoloso sulle aree inteme a ridosso degli Appennini 
con residui piovaschi al primo mattino. SUD E SICILIA: 
cielo poco nuvoloso salvo residui addensamenti. 


BOLZANO 28 
VERONA 25 
AOSTA e.) 
VENEZIA 24 
MILANO 26 
TORINO. 22 
Mi; 

2 

GENOVA 20 
BOLOGNA, . 26 
IMPERIA np 
FIRENZE, be) 
PISA "6 
ANCONA 2A 
PERUGIA 26 
L'AQUILA. 23 
PESCARA 24 
ROMA 27 
CAMPOBASSO 24 
BARI.” 1125 
NAPOLI" 725 
POTENZA, np 
‘5. MARIA DI L 28 
RR. CALABRIA 29 
CAGLIARI dî 
ALGHERO 26 


ZAGABRIA........13.22 ZURIGO 1,2 
LUBIANA 11,21 BELGRADO, di.2î 
SALISBURGO "818 168,28 
KLAGENFURT." 8/20 Bj GNA "20,27 
HELSINKI 6,15 ISTANBUL... 16,23 
OSìo 9.Î5 MADRID. 
STOCCOLMA "ii is 
COPENFAGEN 11.18 
MOSCA Fio Ù 
BERLINO, il 19 ALGERI 18,30 
VARSAVIA. °"°12 16 MALTA 18.28 
LONDRA 14 21 GERUSALEMME 17.25 
| BRUXELLES "11 18 "9930 
e BONN 10.17 11.24 
moto A ro . ) 2. FRANCOFORTE ‘10,17 AMSTERDAM. 12.18 
Atomo all'area ancona a ovest del corner emo si manfene vara, a rati patta a causa dl passaggio di alcuni ieri’ VIEN RPS da 
COL Rice o Rusruritmetia ta Mg ti) [BN 


Balcani si avranno i fenomeni più intensi e a carattere di temporale, fenomeni che tenderanno a lambire anche le nostre regioni peninsutari. 


[3 L'OROSCOPO 


[2 IL CRUCIVERBA 


ORIZZONTALI: 1 ll pitore Gauguin - 5 Sedia da mare 10| protet- 
ti dalle Muse - 12 Solido che può essere gelato - 14 Scorre mor- 


morando tra i campi - 15 Stato dell'Oceania - 17 Claudio Amen- 
dola - 18 Può lavorare alla cassa - 19 Rancori - 20 Magazzini Ge- 


ARIETE TORO GEMELLI UG CANCRO 
21/3 - 20/4 da 21/4 - 20/5 21/5 - 20/6 CPRE 21/6 - 22/7 i 
Gli astri vi aiuteranno ad La vostra abituale intra- Vi trovate nella condizione Date l'avvio ad un progetto 


uscire da una situazione 
stagnante. Agite seguendo 
attentamente le regole del 
gioco. In amore, spesso sie- 
te sprovveduti. Datevi da 
fare con slancio. 


prendenza si troverà di 
fronte ad un ostacolo che 
prima vi sorprenderà e poi 
vi irriterà. Cercate di con- 
trollarvi se non volete com- 
promettere il futuro, 


fare quanto prima 
elte precise per la 
professione. Un sentimento 
troppo intenso rischia di 
farvi soffrire. Più autocon- 
trollo 


di lavoro importante solo 
se ritenete di poterlo risol- 
vere in giornata. Altrimen- 
ti è meglio rinviare di qual- 
che giorno. Incontri stimo- 
lanti 


VERGINE 
da 23/8 - 22/9 


» BILANCIA 
© ©— 23/9-22/10 


se SCORPIONE 
< 23/10-21/11 


attende una giornata 
densa di impegni. Sarebbe 
meglio semplificare un po- 
co il programma, per poter- 
si meglio concentrare sulle 


Situazione piuttosto invo- 
gliante. Sapete organizzar- 
vi benis jpecialmente 
se si tratta di aumentare il 
prestigio. Molte manifesta- 


un tantino 

scocciature vi 
verranno dalle piccole que- 
stioni quotidiane. Buona la 
vita privata. Vi attendono 


Prenderete una decisione 
da tempo rinviata e chiede- 
rete quell'aumento di 
pendio da tempo desidera- 
to. Otterrete ciò che volete. 


questioni che più vi interes- zioni di simpatia. Non prospettive stimolanti. Nuo- In serata momenti di gran- 
sano. scherzate con il fuoco. vi incontri. de tenerezza in amore. 
SAGITTARIO CAPRICORNO — » & AQUARIO eo PESCI 
22/11 - 21/12 22/12 - 19/1 CS 201 - 1872 Sme 19/2 - 203 


Vi attende una giornata 
piacevole e movimentata 
La situazione familiare ten- 
de a migliorare, c'è maggio- 
re disponibilità e affiata- 
mento, un dialogo più im- 
mediato e sincero. 


Piccoli contrattempi a cau- 
sa della posizione degli 
astri. Occorre fare un picco- 
lo sforzo organizzativo per 
portare a termine i vostri 
progetti. Più attenzioni ver- 
50 chi amate. 


Lo spirito di iniziativa e la 
fiducia che avete in voi stes- 
si sono sicuramente impor- 
tanti. Peccato che vi stiate 
lasciando prendere la mano 
da un certo protagonismo 
che potrà solo nuocervi. 


Riceverete manifestazioni 
di simpatia da parte di un 
collaboratore che inizial- 
mente si era dimostrato 
ostile nei vostri confronti. 
Non date giudizi affrettati 
e compromettenti. 


nerali - 22 Ferite - 23 Nega senza dare alcuna speranza - 24 Uo- 
mo di sangue biu - 25 Fiume che confluisce nel Danubio presso 
Passau - 26 Propria della pelle - 28 Il pronome del narcisista - 29 
Peso che non si conteggia - 30 Illumina l'Est - 32 È annessa al 


forno - 36 Romanzo di Stephen King - 37 Elemento chimico mok- 
to tossico - 39 Pallini di moda - 40 Temibile infezione. 


VERTICALI: 1 Un «polmone verde» in città - 2 È fine in monta- 
gna - 3 Il violinista Ughi - 4 Fondo di Montanelli - 5 Ragazze alte 


e snelle - 6 Seminuda - 7 Aracnidi parassiti - 8 Stirpe greca - 9 
Tendenza morbosa agli acquisti - 11 Fatta maturare per lungo 


tempo - 13 Le vocali tra la folla - 16 Fissazioni patologiche - 18 
Prendersi... un malanno - 19 Rimanenti, che avanzano - 21 |l 


cantautore Paoli - 22 Lo era Antonio Stradivari - 23 Può seguire 
il re - 24 Vercelli - 27 Un vetro usato per cristallere di pregio - 30 


Spazi delimitati di terreno - 31 Ampia insenatura - 33 Danno ini- 
zio alla tragedia - 34 Si fa chiaro all'alba - 35 Un parco con le fie- 


SCARTO INIZIALE (5/4) 

Mia figlia se l'è presa con l'auto 
Mezzo di buona clindrata è questa. 

Però una volta che picchiava in testa 


venendo via dal centro, un po' accaldata, 


ha avuto vere uscite da sboccata. 
Ac 


ENIGMISTyGA RICO] ogimese 


CREATA DAI MIGLIORI ENIGMASTITALIANI 


re - 38 In Cina e Congo. 


= SOLUZIONI DI IERI 
Zeppa (5/6): 
SCIARADA (4/37) BISA, BISCIA 
Alba Parietti 


Bocca di fuoco, taglio i lamé, 

tu dall'alto ci guardi, celstile, 

mettendo in croce umili e gran capi 

Ma poi, in effetti, ti richiugi int. 

hab Cleos 


Cambio d'iniziale: 
PANNA, NANNA 


JI, 
zosa F 


int 
CONDIZIONATORI (ALTA QUALITA’ GIAPPONESE) 


UÎiTsU EIA 


GARANZIA 


HEAVY INDUSTRIES. LTD. 


ino a 12 anni - PAGAMENTO RATE TAN ZERO 


Siamo in via Coroneo 39/A a Trieste (TS) 
CHIAMA PER UN SOPRALLUOGO GRATUITO 


1 =YECTA 


Tel. 040 633006 ma 


: vectasril@gma 
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IL PICCOLO MARTEDÌ 11 SETTEMBRE 2007 


Riflettori su mittelmoda 
peril quindicesimo anniversario 


in quindici anni sono stati presentati 
8.000 progetti di moda 

di designers emergenti provenienti 

da oltre 70 Nazioni 

di questi 550 hanno sfilato 

in passerella 


the fashion award 

Fashion Show and Award Ceremony (su invito) 
Sabato 15 settembre 2007, ore 21.00 
Gorizia, Quartiere Fieristico 

presenta Andrea Pellizzari 


Te 
a 


mittelî oda. 


the fashion 0! 


goriziaitaly 
september 
14..152007 


Design Energy 
Leading lecture Design Utopia or a brand new World 
Jan Van Mol Direttore e fondatore di Ad!dict Creative Lab 


L'evento si inserisce nel progetto Nuovi Mercati 
Docup 0b.2 2000-2006 Azione 2.3.2 Intervento b - Animazione a favore dellintemazionalizazione 


coordinato da Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Zona dell'Aussa-Como 


Sabato 15 Settembre, ore 11.00 
Gradisca d’Isonzo (Gorizia) 
Enoteca “La Serenissima” 


Main sponsor 


E 


Lecira: sore 


Mittelmoda is an event promoted by [rico] 


and organized by UdinelUf Fiere 


Tdine e Gorizia Fiere SpA 


